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随 着 我 国 经 济 的 发 展 和 改革 开放 的 深入 ,从 80 年 代 末 开始 我 国 进 
口 了 大 量 美 国 通用 公司 生产 的 轿车 ，90 年 代 初 的 几 年 进口 量 尤其 大 。 
通用 轿车 向 来 以 技术 先进 而 闻名 于 世 ， 在 汽车 上 采用 了 多 种 先进 电子 
技术 ， 装 用 了 大 量 新 型 总 成 ， 如 电 控 燃油 喷射 发 动机 、 电 控 自 动 变速 
器 革 。 这 些 新 技术 、 新 结构 使 我 国 汽车 修理 行业 面临 严峻 的 挑战 。 为 
了 使 汽 修 同行 尽快 熟悉 美国 通用 轿车 的 电脑 电路 ， 我 们 特意 选编 了 这 
本 《美国 通用 轿车 电路 图 及 检修 数据 》。 本 书 是 在 参考 了 大 量 海 外 90 年 
代 汽 修 资 料 的 基础 上 ， 选 择 其 中 与 汽车 电脑 有 关 的 元 件 布 置 图 、 电 路 
图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 编译 而 成 的 。 

由 于 水 平 、 经 验 有 限 ， 时 间 仓 促 ， 书 中 难免 有 错漏 之 处 ， 欢 迎 读 
者 批评 、 指 正 。 


编 者 


1995. 11.1 


= Ж 


第 一 章 ”别克 部 (Buick) 


51.1 世纪 2.2 升 一 一 Buick Century 2. 2L (VIN 4) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 


及 检修 参考 数据 - 


$ 1.2 世纪 3.3 升 一 一 Buick Century 3. 31. (VIN N) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 


及 检修 参考 数据 ， 


51.3 BAKE 马刀 3.8 升 (一 ) 一 一 Buick Park Avenue Le Sabre 3.81, (VIN 1) 元 件 


布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 … 


51.4 林 荫 大 道 马刀 3.8 + (Z) 一 一 Buick Park Avenue Le Sabre 3. 8L (VIN L) 元 件 


布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ………………… 


51.5 豪华 3.1 升 (一 ) 一 一 Buick Кера! 3.11. (VIN Т) V6 МЕЛЕ. НЕ. 
§1.6 豪华 3.1 # (Z) 一 一 Buick Вера! 3. 1L SFI (VIN T) V6 SFI 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
51.7 豪华 3.8 升 一 一 Buick Regal 3. 8L V6 SFI (VIN L) 元 件 布 置 图 、 电 路 图 、 

电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 … өз меннее 
51.8 里 维 埃 拉 3. 8 升 一 一 Buick Riviera 3. 8L V6 SFI (VIN L) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 

电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 … өз "ө 
$1.9 ЩЙ 5.7 升 一 Buick Roadmaster 5. 7L V8 TBI (VIN D 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
$1.10 云 党 2. 3 升 — Buick Skylark 2.3L (VIN 3) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 
81.11 24 3.3 升 __Buik Skylark 3.31, V6 (VIN N) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 

电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 。 ， 


第 二 章 ”凯迪 拉克 部 (СааШас) 


52.1 艾 伦 特 4.6 升 一 -Cadillac Allante 4. 6L (VIN Y, 9) 元 件 布置 图 、 电 路 图 pp 





$ 2.2 埃 尔 多 拉 多 / 塞 维 利 亚 4. 6 Ft— Cadillac Eldorado/Seville 4. 61. (VIN Y, 9) 
元 件 布置 图 、 电 路 图 есе; 


52.3 弗 利 特 伍德 5.7 升 一 一 Cadillac Fleetwood 5.7L (VIN 7) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 


电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ， 


第 三 章 ”雪佛兰 部 (Chevrolet) 


§ 3.1 卡 玛 洛 3.4 升 一 Chevrolet Camro 3. 4L V6 SFI (VIN 5) 元 件 布 置 图 、 电 路 图 、 


电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 …………… 


53.2 卡 玛 洛 5.7 升 一 一 Chevrolet Camro 5.71, V6 MFI (VIN P>) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 


电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


§ 


оз 


.3 随想 曲 4.3 升 、5,0 Ж. 5.7 升 一 一 Chevrolet Caprice 4. 31. (VIN 2), 5-01, (VIN Е), 


5.71, (VIN D 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 нне 


$ 3.4 骑士 2. 2 升 一 一 Chevrolet Cavalier 2. 2L (VIN 4) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 


电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 。 з ө Ке 
53.5 骑士 3.1 升 一 一 Chevrolet Cavalier 3.1L (VIN D 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ， оне 


53.6 ЖЖ ПЕ 2. 2 升 一 一 Chevrolet Corsica Beretta 2. 21, (VIN 4) 元 件 布置 图 、 
电路 图 、 电脑 管 丢 说 明 及 检修 参考 数据 эө, oo 
3 3.7 ARW DEH 2. 3 升 一 -Chevrolet Corsica Beretta 2. 31, MFI (VIN А) 
元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ， өз 
53.8 科 西 嘉 П 3.1 升 一 一 Chevrolet Corsica Beretta 3.1L V6 MFI (VIN T) 
元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ， ee 
53.9 ERE 5. 7 H (一 ) 一 一 Chevrolet Corvette 5. 71, V8 MFI (VIN P) 元 件 布置 图 、 
电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 - ме 
53.10 克 尔 维特 5.7 Ж (二 ) 一 一 Chevrolet Corvette 5. 71. (VIN D 电路图、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 … 


$ 3.11 鲁 米 娜 2. 2 升 一 一 Chevrolet Lumina 2. 2L MFI (VIN 4) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 


电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 '… 
.12 鲁 米 娜 了 于 弹头 3. 1 升 一 一 Chevrolet Lumina APV 3.11, V6 TBI (VIN р) 
元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 на 


§ 


Qo 


第 四 章 。 奥 兹 莫 比 尔 部 (Oldsmobile) 
$ 4.1 ЖЛЕ 2.3 升 一 一 Oldsmobile Achieva 2. 3L (VIN А, 3) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ， Se 
$ 4.2 ЖУ 3.3 升 一 -Oldsmobile Achieva 3. 3L (VIN N) 元 件 布置 了 图、 电路图、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 . ns 
§ 4.3 布莱尔 达 4.3 升 一 一 Oldsmobile Bravada 4. 3L V6 (VIN W) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 eee nner tt 
$4.4 短 剑 西 拉 /巡洋舰 2. 2 升 一 一 Oldsmobile Cutlass Ciera/Cruiser 2. 2L (VIN 4) 
元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ee 
$4.5 短 剑 ” 西 拉 / 巡 洋 角 3. 3 升 一 一 Oldsmobile Cutlass Ciera/Cruiser 3. 3L (VIN N) 
元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 een нне 
$ 4-6 超级 短 剑 3. 1 С—) — Oldsmobile Cutlass Supreme 3. 1L V6 MFI (VIN Т) 


ЕЕ ЗЕРО. РР. АРН ЮМ Е Не 


54.7 超级 短 剑 3.1 ft (二 ) 一 一 Oldsmobile Cutlass Supreme 3. 1L V6 SFI (VIN М) 


ЕЕ ЕР. РРА. РН АЮ Е нне 


$ 4.8 超级 短 剑 3.4 升 一 一 Oldsmobile Cutlass Supreme 3. 4L V6 MFI (VIN X) 
元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 …… 


wzi SEA (Pontiac) 
855.1 博 纳 维尔 3.8 Я (一 ) —- Pontiac Bonneville 3. 8L V6 (VIN D 元 件 布置 图 、 


НР, ИВЕ АЮ ВАЕ ee 


一 2 一 


(126) 


(135) 


© (146) 


… (153) 


… (160) 


+ (167) 


* (175) 


+ (182) 


… (193) 


· (204) 


… (211) 


5 (218) 


… (226) 


* (233) 


+ (240) 


' (248) 


(255) 


(262) 


s. (271) 


(279) 


$ 5.2 博 纳 维尔 3.8 Ж СС) 一 一 Pontiac Bonneville 3. 81, V6 (VIN І) 元 件 布置 图 、 

电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ， 本 《289) 
$5.3 火 鸟 3.4 升 一 Pontiac Firebird 3. 4L V6 (VIN S) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
$5.4 火 岛 5.7 升 一 一 Pontiac Firebird 5.7L V8 MFI (VIN P) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 

电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ee (309) 
§ 5.5 大 艾 姆 2.3 H —— Pontiac Grand Am 2. 3L (VIN A, D, 3 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 


$5.6 大 艾 姆 3.3 升 一 Pontiac Grand Am 3. 3L (VIN N) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 

电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ………………… - өзө (327) 
$ 5. 7 大 普 里 克 斯 3.1 升 〈 一 ) — Pontiac Grand Prix 3.11. V6 SFI (VIN Т) 元件 布置 图 、 

电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ， a еа. (334) 
$ 5.8 大 普 里 克 斯 3.1 升 (二 ) 一 一 Pontiac Grand Prix 3.11. V6 MFI (VIN T) 元 件 布置 图 、 

电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ， КИТО ә. чаза н. н, (343) 
$5-9 大 普 里 克 斯 3. 4 升 一 一 Pontiac Grand Prix 3. 41, (VIN X) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 

电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 е көөнөнөн (381) 
$ 5.10 莱 曼 斯 1. 6 升 一 一 Pontiac Le Mans 1. 61, (VIN 6) 元 件 布置 图 、 电 路 图 
$5.11 太阳 鸟 2.0 9 升 一 ponui Sunbird 2. 0L (VIN Н) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
§ 5.12 太阳 鸟 3.1 A —— Pontiac Sunbird 3. П. (VIN T) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 

电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 … 《72) 
$5.13 运动 ”子弹 头 3.1 升 一 Pontiac Trans Sport 3. 1L (VIN D) 元 件 布置 图 、 
$5.14 运动 FAA 3.8 я — Pontiac 1 Trans Sport 3. 8L (VIN L) 元 件 布置 图 、 


附 3 жиын и ii (398) 


8 — 8 ”别克 部 (Buick) 





$1.1 世纪 2.2 升 Buick Century 2. 2L (VIN 4) 
元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参 
考 数 据 


一 、 元 件 布置 图 





[ JERSE.: Ci: 主 电脑 ，C2: 诊断 接头 ，C3， 故障 指 示 灯 ， 
Са. 燃油 泵 /电脑 保险 丝 ; C5: 电脑 接地 ; Сб. 保险丝 盒 ; 
св. 燃油 泵 测试 接头 
:“ 淹 电 脑 装置 ，N1， 曲 轴 箱 通风 阀 ，N17， 活 性 碳 钠 ，N18; 活性 碳 锥 电磁 阅 


| | 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. 燃油 系 继电器 ; 
5. 液 力 变 矩 器 (ТСС) 接头 ，8. 冷却 风扇 继电器 ，13. 空调 压缩 机 离合 器 、 继 电器 ; 
14. КЕЙ: 17. ЕСЕ ШЖ 
Ою. A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 
D: 冷却 液 温度 传感器 ，F1， 车 速 传感器 ，M ， 变速 器 档 位 开关 ， 
Т. 进 气温 度 传感器 ，U ， 空 调制 冷 剂 压力 传感器 ，@， 安 全 气 讲 控制 元 件 


—1— 


ИНА 


er ЕАО 





二 、 电 路 图 
ECM 


SIWHT/BLK 





ЕСМ 外 : 1. 发 动机 接地 ， 2. 诊断 接头 ，3，15 胸 直 列 式 仪表 板 配 线 接头 ; 4. 氧 传感器; 5. 进 气压 力 传 
感 器 ，6. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ，7, 冷却 液 温 度 传感器 ;8, 去 水 温 表 ， 9 去 水 温 警 告 灯 ，10. 节气 门 位 置 
传感器 ，11, 进 气温 度 传感器 

ЕСМ 内 : 1. 诊断 测试 ，2. 3，ECM 接地 ，4， 氧 传感器 (О25) 接地 ，; 5. 串 行 信息 传输 ，6, 氧 传感器 
(025) 信号 ; 7. МАР 信和 号， 8.12. 5 RORE: 9. 空调 制冷 市 压力 传感器 信号 ; 10. 14， 传感器 接地 ; 11. 
ЕСТ 信和 号; 13. TP 信号; 15. ТАТ 信号 ; 16.19. 配 线 接头 后 视图 ; 17. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ; 18. 5 RAW, 
20. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ 外 :1.11. 去 点 火 开 关 ; 2. ECM ®@#›3. AIIE РН ЕСМ 6, 4. 机 油 庄 力 开关 ; 
5. 燃油 泵 继电器 ， 6. 去 仪表 板 ; 7. 13. 发 动机 接地 ， 8. 燃油 泵 测试 端子 ; 9. 燃油 泵 (油箱 内 )，10. 喷 油 器 ; 
12. 喷 油 器 线圈 保险 给，14. 接地 ;15. 曲轴 位 置 传感器 ，16, 信号 ; 17, 电子 点 火 控制 模块 ，18. 点 火线 图， 
19. 去 转速 表 ，20. 去 B 十 

ЕСМ 内 : 1. 点 火 供 电 ; 2. 保 活 存储 器 (BH); 3. 燃油 泵 继电器 控制 ，4. 喷 油 器 驱动 器 ; 5. 峰值 保持 
跨 接 线 ，6. ЕСМ 接地 ; 7. 参考 低 电 压 ，8. 参考 高 电压 ，9. З, 10. AKEH (1С); 11.13. 配 线 接头 后 
ЖЕЕ; 12. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 14. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ECM 外 : 1.7. 去 点 火 开关 ; 2. 仪表 保险 丝 ; 3. 故障 指示 灯 ; 1. 15. 15 脚 仪表 板 配 线 接头 ; 5. AEK: 
6. 三 档 齿轮 开关 ; 8. 液 力 变 矩 器 (TCC) Ц, 9. 发 动机 /空调 保险 丝 ; 10. 去 空调 压缩 机 继电器 ;11. ЕСК 
控制 电磁 阀 ，12. 去 散热 器 风 遍 继电器 ，13. 息 速 控制 马达 ;， 14. 去 仪表 板 ，16. 车 速 传 感 器 

ЕСМ 内 :1, 故障 指示 灯 控 制 ;2. 液 力 变 扭 器 控制 ;3. 废气 再 循环 控制 ;4. IAC 线圈 A 高 电压 ;5. ТАС 
ЗША ” 低 电压 ;6. IAC 线圈 B 高 电压 ; 7. ТАСЕВ ЖЕ, 8.9. VSS 信号 ; 10. 车 速 信号 〈 每 英 
里 4 000 脉冲 ); 11.13. 配 线 接头 后 视图 ，12，24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，14. 32 脚 C 一 D 配 线 接 头 
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ЕСМ 外 : 1.14. 去 点 火 开关 ; 2. 空调 保险 丝 ， 3. 空调 选择 开关 ; 4. 15 中 仪表 板 配 线 接头 ;5. 空调 压缩 
机 离合 器 ; 6. 去 空调 压缩 机 继电器 ; 7. 去 EGR Ш, 8. 发 动机 /空调 保险 丝 ; 9. 去 起 动机 电源 接头 ; 10. 
ЭЖЕЕ) 11. 散热 器 风扇 继电器 :12. 散热 器 风 户 ，13. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 

ЕСМ 内 : 1. 空调 请 求 ， 2. 空调 压缩 机 离合 器 控制 继电器 :3. 冷却 风 户 继电器 控制 ;， 4. 驻 车 / 空 档 位 置 
(PNP) 开关 ; 5.7. 配 线 接头 后 视图 ，6. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，8. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 


管 脚 说 明 连接 元 件 





跨 接线 电脑 管 脚 A12 





喷 油 器 КОЕ B 脚 








燃油 泵 继电器 ИР 5 | 继电器 85 脚 





息 速 控 制 马达 #A HI E АСР Ф@ 





息 速 控制 马达 #A LO 浅 蓝 / 黑 i IAC CH 





息 速 控制 马达 #B LO 黑 ТАСА Ж 





Ө ЖБД НОКЕВ HI ў | IAC BH 





跨 接线 | 电脑 管 脚 A4 
— 
冷却 液 温度 传感器 ЕСТ С 























进 气 压力 传感器 ў 432 


НАРВ 





进 气 温度 传感器 472 ТАТ В Ë 


-十 一 
节气 门 位 置 传感器 | 417 ТР5С& 
空调 压力 传感器 i 380 В 空调 压力 传感器 C 脚 
L 
-一 二 





诊断 测试 线 451 诊断 接头 В 
下 、 
车 速 信号 HI 400 i 车 速 传感器 АШ 


— 
车 速 信号 LO 车 速 传感器 B 脚 

















电脑 接地 发 动机 机 体 








P 档 /N 档 开 关 Ж 3 P/N 档 位 开关 AH 


点 火 信号 仪表 板 G? 脚 





进 气 压力 和 空调 传感器 5V 






















TCC EKN D 脚 
诊断 接头 下 脚 











TCC нж 
















空调 压缩 机 继电器 压缩 机 继电器 86 H 


e e e panenan 


MAP A 脚 
传感器 接地 ЕСТ D # 
А/С 压力 传感器 АШ 
TPSB 贩 
ы [зш 
=[ ж fe «| юш 
点 火 参考 信号 HI 


| 
EE 
EE [+ [| ме _ 
же [|| тше _ 
КИШИСИН 
СТИ 




























四 、 检 修 参 考 数据 










测试 项 目 
发 动机 转速 ‹(800:Е75) r/min 


设 定 息 速 r/min 电脑 指示 〈 随 温度 而 变化 ) 


发 动机 冷却 液 温 度 С /Е 85 一 105/185 一 220 


检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 


















r/min 














随 空 气温 度 而 改变 
29~48/1~2( 随 进 气 管 和 大 气压 力 而 改变 ) 
随 大 气压 力 而 改变 


0.6 ОЕ 0. 33-1. 33 之 间 ) 











节气 门 位 置 
节气 门 角度 




















ЖЕ (ms) 100~900 (不 定 ) 


















毫秒 (ms) 0. 8 一 3.0 





18° ( 随 转速 及 负荷 而 变化 ) 
可 变化 


90 一 160 










Yes/No Yes/No (h ERRA НВА) 
一 人 一 


TCC/ 换 档 灯 ON/OFF 


OFF (On: 当 冷 却 液 温度 达到 108 CR 
风扇 继电器 ОМ/ОЕЕ 空调 国力 这 到 1MPa 或 空调 做 徐 和 钉 选 择 
空调 离合 器 ON/OFF 
空调 压力 Pa/V 随 温 度 而 变化 






















17—50 














P-N 
















0—3 〈 由 进 气量 和 转速 决定 ) 

























































$112 ж 3.3 Я Buick Century 3. 31, (VIN 


N) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 和 脑 管 脚 说 明 及 检 
修 参 考 数 据 





| |] 电脑 装置 C1， 发 动机 电脑 ，C2， 诊断 接头 ; C3: 故障 指示 灯 ， 
C4: 电脑 /燃油 泵 保险 丝 ， С5: 电脑 线束 接地 ， Сб: RRA: 
Ст: ЕЖЕ 
Г Нена ВАЗЕ, Ni: HARDAN М2. ЖАШЫНЫ, Мз. НЫНЫН, 
№, 燃油 压力 调节 器 : Мз. ИЕ ЕЛЕ 
| 控制 装置 ，1. 喷 油 器 : 2. 息 速 控制 马达 ，3. 空调 压缩 机 继电器 ， 
4. 液 力 变 扭 器 接头 ，6. 散热 器 风扇 继电器 ，7. 活性 碳 负 电磁 头 ， 
8. 燃油 泵 继电器 ， 
Сна. A MERR: в. 节气 门 位 置 传感器 С. 冷却 液 温度 传感器 ， 
б: 变速 器 档 位 开关 ; Н. 动力 转向 压力 开关 ; J]: 空气 流量 计 ，; 
KK， 空调 压力 循环 开关 ; L， 空 调 高 压 开关 


二 、 电 路 图 


2 ECM 






1149PNK 







45081 К/УНТ 
450BLK/WHT. 





4 -一 一 494YEL 


М.О, 
450BLK/WHT— А |е в |—issLT BLU/ORN 
6-2- 8 
1 
20 —=—Ф\ »-——-39РЧК /BLK 35DK GRN 
10AMP 
10 
9 
20—=—®С\_»— 639PNK /BLK a Pammy в| 428DK CRN/YEL 
10AMP 





420PPL 





420PPL 


ЕСМ 外 : 1. WMR RRR, 2. AMRISH 3. 去 点 火 开 关 线 束 8 有 丢 配 线 接头 ; 4. 从 定 速 模 块 
ЖШШЕ Ж, 5. 动力 转向 压力 开关 ， 6. 变速 器 接地 ; 7. 14. 18. 仪表 保险 丝 ，8. 过 热 指 示 灯 ; 9. 发 动机 /空调 
保险 丝 ; 10. PERRERA: 11. 仅 用 于 4T60 型 变速 器 ;12，TCC RRA; 13.17. 刹车 开关 ， 15. 仅 用 于 
3T40 型 变速 器 ，16. TCC HRN, 19. 20.21.22. 去 点 火 开 关 

ЕСМ 内 ; 1. 喷 油 器 1、3、5; 2. 喷 油 器 2、4、6; 3. 喷 油 器 接地 ， 4. 定 速 动作 ，5. 动力 转向 压力 开关 ， 
6. 过热 指示 灯 ; 7. ЕЕ, 8.12. ТСС, 9. 中 档 齿 轮 (三 档 ); 10. 高 档 齿 轮 (四 档 )，11. 15. HERK: 
13. 中 档 齿 轮 (CH) 14. 高 档 齿 轮 (三 档 ) 


ЕСМ 





3PNK 





Г" GRN/ WHT.: 





ЕСМ 外 : 1. 去 点 火 开 关 ; 2. 空调 保险 丝 ，3. 空调 控制 开关 ，4. 188006, 5. 空调 低压 开关 ;， 6 
发 动机 /空调 保险 丝 ; 7. 空调 离合 器 继电器 ，8. 二极管 封闭 在 线束 里 ， 离 配 线 接头 约 З. всп; 9 发 动机 右 后 
部 接地 ，10. 空调 压缩 机 离合 器 ; 11. 去 车 速 表 ; 12. 去 定 速 模块 答 脚 D; 13. 风扇 继电器 ，14. 散热 器 风扇 ， 
15，P/S 托 架 接地 ; 16. RIRE, 17. 冷却 液 温 度 传 感 加 ;18. 去 起 动机 B 十 ; 19. 节气 门 位 置 传感器 ;20， 
氧 传感器 ，21, 变速 器 螺栓 接地 ，22. 位 于 变速 器 里 ，23. 车 速 传感器 

ЕСМ A: 1. 空调 请 求 ， 2. 空调 继电器 ! 3. 车 速 信号 输出 ; 4. 冷却 风 主 继电器; 5. ЕСТ 信号 ，6. 传 感 
器 接地 ; 7. TP 传感器 信号 ; 8. 5 伏 参考 电压 ; 9. 氧 传感器 信号 ， 10. 氧 传感器 接地 ;， 11. VSS 高 电压 ; 12. 
VSS Е Ж 


ЕСМ 






6 1|8———50в.к/әнт 
2 一 小 一 sosuevwar 


96DK BLU 


450BLK /WHT: A MO0RN/BLK 


[KWHT {В| 
二 20 


28 -一 461ORN 
ЕСМ 外 : 1. 点 火 开 关 线 束 8 脚 配 线 接头 ; 2. 去 仪表 板 上 转速 表 URA): 3. 喷 油 器 线圈 保险 丝 : 4. 
ERAR: 5. 曲轴 位 置 传感器 ，6. 点 火 控制 模块 ，?, 爆 霸 传感器 ，8. 10. 20. 27. 变速 器 接地 ;， 9. 驻 车 / 空 档 
开关 ; 11. ЕСМ 保险 丝 ; 12. 息 速 控制 马达 ; 13. 空气 流量 计 ; 14. 燃油 泵 继电器 ; 15. 燃油 泵 测试 接头 ，16. 
机 油 压 力 开 关 ; 17. 26. 仪表 保险 丝 ; 18. 机 油 指示 灯 ，19. 燃油 泵 ; 21. 燃油 泵 /ECM 保险 丝 ; 22, 去 起 动机 
В+; 23. 位 于 发 动机 机 舱 内 燃油 泵 继电器 边 上 ，24. 左 车 轮 团 后 接地 ， 25. 故障 指示 灯 ; 28. 去 司机 信息 中 
© GRH): 29. 诊断 接头 ;30. 31. 32. 33. 去 点 火 开关 
ЕСМ 内 ; 1. 点 火 控制 ; 2. 旁 路 ! 3. 参考 高 电压 ; 4. 参考 低 电压 ; 5. 6. ЕСМ 接地 ; 7. ЖЕНУ: 8. 驻 
车 / 空 档 位 置 输入 ; 9. МАЕ 信号; 10. Akit, П. IAC 线 图 A ВЕЕ; 12. АСЖ Ж А REE; 13. 
IAC 线 团 B 高 电压 ; 14. IAC 线 图 B 低 电压 ; 15. 燃油 泵 继电器 ; 16.17. ЖЬ, 18. 诊断 请 求 ; 19. 
MIL (尽快 检修 发 动机 )，20. 申 行 信息 输出 


- 连接 元 件 
TPS A W 
保险 丝 
诊断 接头 M 脚 
继电器 854 
发 动机 接地 
起 动机 保险 丝 
ЕСТ A $ 


— 
© 


器 
m 
Ф 
Q 
Ж 


A/C A Ñ 
车 速 传感器 
车 速 传感器 
定 速 控制 器 D 7 
刹车 开关 AR 
点 火 模块 B 脚 
点 火 模块 АШ 
жЕ А № 
"НЄ B 脚 
ӨШ ВШ 
易 熔 保险 丝 
黑 / 发 动机 接地 


白 
人 
э» [ахежзы | wa | анвон 
Озю [тян [| 9 [| жї: | анак 


& 


Ж 


Г Se | 





、 检 修 参考 数据 


测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 
ЕТТ | 


9% 




















E 
С яши | NER | _ у 
О.а. [ы 一 
作用 /各 


ТҮ Yam | o o owo o ooo 
элин | 


No 
标准 
Ы 
Ы 
ON/OFF 
ПЕСИНЕ 
Yes/No 


R 
Ж 
S 
| 
条 
Ж 
п 
ж 
其 
b 
5 
要 
中 
Ы, 





1.3 林 萌 大 道 马刀 3.8 升 (一 ) Buick Park 
Avenue Le Sabre 3. 8L (VIN 1) 元 件 布 置 图 、 


电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 


е Е 


У 
Ш 


[10] 





Гезе. ст. 主 电脑 ! C2; 诊断 接头 ，C3， 故障 指示 灯 ; 
Сї: 主 电 脑 接地 ; C5， RELA, Св. 燃油 泵 测试 接头 ; 
ст. 仪表 板 继电器 合 ，C8: 8 脚 配 线 接头 
O PRASE. Ni: 曲轴 箱 通风 辣 ，N2; 风机 马达 继电器 
Ой. А. MERS, в. 节气 门 位 置 传感器 С. 冷却 液 温度 传感器 ， 
D， 车 速 传 感 器 ; Е. 凸轮 轴 位 置 传感器 ，F ， 曲 轴 位 置 传感器 ， 
б, AREER Н. 空气 流量 计 ，J， 进 气温 度 传感器 ， 
К. ЖЖ РУ Ж; L: 空调 压力 开关 ， 


СОг җани 
CEMRE 1. MMR 2. 息 速 控制 马达 ; з. 空调 压缩 机 继电器 ; 4. 变速 器 接头 ; 5, 点 火 模块 /高 压 线 转 ， 


6 低速 冷却 风扇 继电器 ; 7. 高 速 稚 却 风扇 继电器 ; 8. 活性 碳 信 电磁 间 ; 9， 大 电流 保险 丝 继 电 
器 ，10. МЕШЕН, 11. EGR 电磁 疹 / 闪 总 成 ， 12. 定 速 控制 器 


二 、 电 路 图 


10 
一 一 一 ~ 39PNK/BLK。 — --— Q 
13 
L H 231TAN 


839PNK /BLK 





PCM 外 : 1. 燃油 泵 继电器 ; 2. 去 空调 程序 器 3. 诊断 接头 ; 1. 去 点 火 开 关 ; 5. 测试 接头 ; 6. 燃油 泵 ; 
7. 继电器 中 心 H; 8. 机 油 压 力 开关 ; 9 电 键 将 成 为 一 个 带 机 油灯 电路 的 开关 ;10. 如 果 装 备 的 是 机 油灯 而 非 
机 油 表 ， 则 参看 虚线 所 示 的 电路 ， 11. 15AMP 仪表 保险 丝 ， 12, 保险 丝 盒 #6; 13. 机 油灯 ; 14. 机 油 表 ; 15. 
继电器 中 心 并 6: 16. 8 脚 点 火 开关 线 东 配 线 接头 ; 17. 点 火 控 制 模 块 ，18. 点 火 供电 ; 19. 点 火 控 制 ， 20. 燃 
油 控制 ，21. 参考 低 电压 (接地)，; 22. 凸轮 信号 输出): 23. 59%; 24. 电 火 花 参 考 电 压 ; 25. 传感器 10 К 
供电 ，26. 传感器 接地 ，27. LERS (输入 ): 28. 曲轴 位 置 传感器 18Х, 29. 同步 信号 ，30. 转速 表 信 号 ; 
31. 曲轴 位 置 传感器 ，32. 去 仪表 板 上 转速 表 ，33. 凸轮 轴 位 置 传感器 

РСМ A: 1.2. 串 行 信息 传输 跨 线 ，3. 诊断 请 求 ; 4. 5. 申 行 信息 传输 ，6. 燃油 和 泵 继电器，7. 点 火 控制 ; 
8. 燃油 控制 ，9. SHEBE (接地 )，10. RHS: 11. 586, 12. 电 火 花 参 考 电 压 


е? PCM 





50BRN 
3 
Ве геш 
762DK GRN/YE 
ЕРК СКМ L [aH~] 204DK з= рт BLU- [во |1 
6 7 


366LT GRN/BLK— сс? | 2 
59 
DK GRN 


59DK GRN 






















639PNK/BLK 





А 


[5] 
ы ASOBLK/WHT-—} u 
一 性 











443LT GRN/WHT 
444L.T GRN/ BLK 
41LT BLU/WHT 
442LT BLU/BLK 


18 心 < 一 一 一 一 一 wor 
450BLK /WHT 
19 由 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 450BLK/WHT 
21 
20 1449RED 


РСМ 外 : 1. 25АМР 空调 保险 丝 ; 2. 保险 丝 盒 #17; 3. 空调 控制 开关 ; 4 空调 高 压 开关 ; 5. 空调 低压 
开关 ; 6. 二 极 管 位 于 线 东 里 , 离 压缩 机 约 3. 8em; 7. 空调 离合 器 继电器 ; 8.23. 去 点 火 开 关 ; 9. 空调 压缩 机 
离合 器 ; 10. 15AMP ERLS 保险 丝 ; 11. 反 冲 板 右 侧 ;12. 继电器 中 心 六 5;， 13. 定 速 伺服 装置 ，14. 点 火 控 
制 模块 托 架 接地 ; 15. 定 速 条 车 开关 ; 16. 定 速 开关 , 17, 息 速 控制 马达 ; 18. 19. 点 火 控 制 模块 托 架 接地 ; 20. 
去 蓄电池 接头 盒 ，21，20AMP 易 熔 保险 丝 ，22. 右 侧 易 熔 保 险 丝 中 心 #4 

РСМ A: 1. 空调 请 求 ，2. 空调 继电器 ，3. 定 速 通风 电厂 阀 ，4. SPS 高 电压 ; 5. SPS 低 电压 ; 6. 定 速 
真空 电磁 阀 ; 7. 定 速 刹车 ; 8. 定 速 开关 ; 9. 定 速 设 定 / 解 除 ; 10. 还 原 / 加 速 ; 11. IAC REB 高 电压 ; 12. 
IAC REB REE; 13. IAC 线圈 A ВЕЖ, 14 АСЖ А MEE; 15.16. 喷 油 器 接地 ; 17. РСМ 
ЖЫ; 18.19. 著 电 池 供电 


BA4 |19 





2 
3+ N a C 1449КЕР 
4 1449RED 













439PNK /BLK 
492YEL 






450 
BLK/WHT 


1-2 


639PNK/BLK |А ~ в | 1724GRY — 


10 11 


639PNK/BLK 428DK GRN/YEL 6 
ee 


y 


13 





1298PNK 


699RED 
698BRN 










43LT СЕМ ЛУНТ. 
444LT GRN/BLK 


«ИТ BLU/ WHT- 
442LT BLU/BLK — 


17 





229DK BLU 

18 к 450BLK/WHT—| ває |15 
450BLK/WHT. 

19 (p 450BLK/WHT. 


PCM 外 : 1. 去 点 火 开关 ; 2. 20AMP 易 熔 保险 丝 ;， з. ERWEE, 4. AWBR RRHH #4; 5. 
10AMP РСМ 保险 丝 ; 6. 继电器 中 心 共 8; 7. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ; 8. 空气 流量 计 ; 9. 15AMP 发 动机 控 
制 保险 丝 ; 10. 继电器 中 心 ##5; 11. WEERA; 12. РЕА Н ВЕ Я: 13. 电脑 指令 输出 ; 14. EGR 电磁 
Й, 15. 息 速 控制 马达 ，16. 爆 震 传感器 ;17. 去 Pass-Key I 型 解码 模块 ，18. 19. 点 火 控 制 模块 托 架 接地 

РСМ 内 : 1.2. Ж ШШ; 3. 点 火 供 电 ; 4. МАЕ 信号 ;5. 增 压 控制 6. БЕЙШЕН; 7. 4K/MI 速度 ， 
8. EGR ШШ +3, 9. EGR НЕ 2, 10. IAC REB 高 电压 ; 11. АСА В REE: 12. IAC 线圈 
А 高 电压 ; 13, IAC 线 图 A” 低 电压 ; 14. Pass-Key 1 燃油 供给 ; 15. РСМ 接地 ，16. 17. 喷 油 器 接地 ; 18. 
RRES 





РСМ 


ЗРМК 


У Ф 







122217 СКМ 
122381 К 


422TAN/BLK 


DASH/ENG 

РСМ 外 ，1. 去 点 火 开 关 ，2. 冷却 液 温度 传感器 ，3. 节气 门 位 置 传感器 ;， 4. 进 气温 度 传 感 器 ，5. ЩЕ 

感 器 ， 6. 10AMP 散热 器 风扇 保险 丝 ;， 7. RELARG 8. 点 火 控制 模块 托 架 接 地 : 9. 变速 器 内 部 电磁 闽 总 

成 ; 10. 4 脚 配 线 接头 ; 11. 变速 器 档 位 开关 ; 12. 刹车 开关 ; 13. 变速 器 上 7 肚 配 线 接头 的 部 分 ; 14. 车 速 传 

感 器 ; 15. Ж ЖЖ; 16. 去 蜂 鸣 器 模块 ! 17. 15AMP 仪表 保险 丝 ，18. 故障 指示 灯 ， 19. 保险 丝 盒 #6; 20. 
过 热 指 示 灯 ; 21. 定 速 指示 灯 ; 22. 喷 油 器 #1~ 女 6; 23. 10AMP 喷 油 器 保险 丝 ，24. 继电器 中 心 共 7 

РСМ 内 , 1. ЕСТ 信和 号; 2. 传感器 接地 ， 3. TP 信和 号 ; 4. 5 伏 参 考 电压 ; 5. ТАТ 信号 ; 6. IAT 接地 ;7. 

氧 传感器 信号 ; 8. 氧 传感器 接地 ; 9. РСМ 接地 ; 10. ТСС КЖ ИШ Ч, 11. ЖШШЕ ЮДА; 12. 换 档 电 

Ж В, 13. ТСС HEEREN: 14，TCC 刹车 ; 15. А 档 ; 16. B 档 ; 17. C 档 ; 18. P 档 ; 19. VSS 高 电压 ; 

20. VSS 低 电 压 ; 21. 4K/MI 速度 ; 22. 2K/MI 速度 ; 23. MIL (尽快 检修 发 动机 ); 24. 过 热 指 示 灯 ; 25. E 


速 指示 灯 (MFA) 26. WRH, 27. 喷 油 器 ##2; 28. 喷 油 器 妆 3; 29. ИНЕ Н 4, 30. ВНЕ 5, 31. 
喷 油 器 #6 


三 、 电 脑 管 脚 说 明 












配 线 颜 色 


TP 传感器 C 脚 
ECT 传感器 A 脚 


主 保险 丝 





粉红 / 黑 


= 







452 


ТР 传感器 接地 
ECT 传感器 接地 


BB3 节气 门 位 置 传感器 5V 


Е сжтназіо | ава 
BB4 Жыл 


1449 
进 气 温度 传感器 信号 


КИШИ ИНИСИН И 
| en | 
节气 门 位 置 传感器 信号 Кика TP 传感器 В 脚 
| [эзи [ тшшн 
ненен | e а июн _ 
к [ялан [зе ө [инт _ 
e | анаан [кез | = | ткаш» | 
= шеш [| «|| иш | 

点 火 模块 AR 











发 动机 接地 














ТАТ 传感器 B 丢 












爆 震 传感器 







ECT 传感器 В 































点 火 模块 工 肢 


管 脚 说 明 连接 元 件 





t- + 
燃油 控制 系统 | AKR DM 





| 
ШЕ 44 喷 油 器 ВШ 





喷 油 器 接地 } 发 动机 接地 








喷 油 器 #4 喷 油 器 B 脚 








дн 黑 距 油 器 В R 





Б ЕЖЕ н B 肢 








信息 传输 线 诊断 接头 M 





氧 传感器 接地 发 动机 接地 











氧 传感器 信号 氧 传感器 
十 -十 
档 位 P 档 位 开关 DH 





档 位 C 档 位 开关 C 脚 
档 位 B 档 位 开关 BA 














档 位 A ; 档 位 开关 А 脚 








空调 压力 开 空调 压力 开关 В 脚 





定 速 刹车 输入 信和 号 定 速 刹车 开关 C 





空调 请 求 信号 Ў 空调 开关 








喷 油 器 接地 Ж 发 动机 接地 











空气 流量 计 信号 空气 流量 计 АШ 





喷 油 器 #6 | 喷 油 器 B 脚 





ШЕЕ. } 路 油 器 B ф 





故障 指示 灯 
空调 继电器 А/С 继电器 2 脚 








В ЖА, Б | 高 速 风扇 继电器 5 脚 








低速 风扇 低速 风扇 继电器 5 肢 





_— 





Он Т ТӨЕНЕ НЫШЫ BW 











ТСС н ЖЮ 










过 热 指示 灯 





EGR ЕЖ #3 


= заная | wa а шаш | 







ЕСЕ ERA С 脚 








WEERA BE 


























息 速 控制 马达 #B HI | R/H | 443 息 速 控制 马达 АЩ 




















还 原 / 加 速 











85 


229 


-| 点 火 信号 浅 蓝 / 黑 647 点 火 控 制 电 脑 C 脚 
电脑 悬挂 系统 粉红 1298 悬挂 系统 电脑 C7 脚 
深 绿 


389 


381 


401 


EGR HRA В 
息 速 控制 马达 C 脚 





息 速 控制 马达 D 脚 








息 速 控制 马达 B 脚 

























定 速 控制 开关 2 脚 
定 速 控制 开关 3 脚 
定 速 控制 开关 4 脚 






切断 控制 电脑 A2 脚 


仪表 板 
蜂 鸣 器 B5 R 
车 速 传感器 A 脚 













车 速 传感器 B 脚 





1223 


рү 浅 绿 1222 NER ЕШ 






变速 器 G 脚 





、 检 修 参 考 数 据 
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Озан ва 


Y 
之 







о 
本 
У 









HE (Р) 


Ш 


续 表 


测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 

















比 


ч 单 
К 

Е 
示 准 


计 
百 分 
V 






空调 离合 器 ОМ/ОЕЕ ОЕЕ 


可 
N 
标 








| 
| 


% 
[>] R 
化 
Г) R 
F 
. 


设 定 僻 服 位 置 百分比 (%) 


防盗 断 油 系统 作用 /不 作用 


| 






С 
т) 


тј о о 


С 
"н 
+] 






= о 





ә 





$1.4 ИХ 马刀 3.8 升 (二) Buick Park 
Avenue Le Sabre 3. 8L (VIN L) 元 件 布置 图 、 
电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 





Гез. C: 主 电脑 : Со, 诊断 接头 ; C3， 故障 指示 灯 ; C4: 主 电 脑 接地 ; Сз: 保险 丝 盒 ; C6; 
В, Ст, KARRERA, св. 8 脚 配 线 接头 

| 非 电脑 装置 ， N1: 曲轴 箱 通风 阅 ，N2， 风机 马达 继电器 ，N3: 燃油 压力 检查 接头 

Саи, л. MERR в, 节气 门 位 置 传感器 ; C: 冷却 液 温度 传感器 ，D， 车速 传感器 ; Е, 凸轮 


轴 位 置 传感器 , Р. 曲轴 位 置 传感器 ; С. 爆 震 传感器 ; Н. 空气 流量 计 ; ]: 进 气温 度 传 感 
器 ， К. 变速 器 档 位 开关 ; L: 空调 压力 开关 


CC) 安 全 气囊 控制 元 件 
[| ] 控 制 装置 ，1. 夸 油 器 ，2. жено, 3. 空调 压缩 机 继电器 ， 4. 液 力 变 矩 器 (ТСС) 接头 ; 5. 


点 火 控制 模块 /线圈 总 成 ; 6: 低速 冷却 风扇 继电器 ; 7. 高 速 冷却 风扇 继电器 ; 8. 活性 碳 
йй; 9. 大 电流 保险 丝 继电器 


РСМ 


152BLK. 


120GRY-— 





PCM 外 ; 1. 9. 点 火 控 制 模块 托 架 接 地 ; 2. 去 空调 程序 器 ，3. 诊断 接头 ;4. BRAE A: 5. 去 点 火 
开关 ;6. 测试 接头 ，7. іН, 8. 继电器 中 心 Hi 10. МЕЛ 11. 反 冲 板 的 右 侧 ; 12. 电 键 将 成 为 
一 个 带 机 油灯 电路 的 开关 ，13, 机 油 表 ，; 14. 20АМР 燃油 泵 /点 火 开关 保险 给，15. 继电器 中 心 共 6; 16. 点 
火 控 制 模 块 ; 17. 8 脚 点 火 开 关 线 东 配 线 接头 ; 18. 点 火 供 电 ; 19. 点 火 控制 ; 20. 燃油 控制 ; 21. 参考 低 电压 
(接地 ); 22. 凸轮 信和 号 (输出 ); 23. F, 24. 电 火 花 参 考 电压 ; 25. 传感器 10 伏 供电 ; 26. 传感器 接地 ; 27. 
凸轮 信号 GAA) 28 曲轴 位 置 传感器 18X， 29. 同步 信号 ;30. 转速 表 信和 号 ，31. 曲轴 位 置 传感器 ; 32. 去 
仪表 板 上 转速 家; 33. 凸轮 位 置 传感器 ;34. ЖЕНЕВ 

РСМ A: 1. PAR BIE, 2. 诊断 请 求 ，3. 申 行 信息 传输 /DLC， 4.5. 串 行 信息 传输 跨 线 ， 6. 燃油 泵 
继电器 ，7. 点 火 控制 ПС), 8. 燃油 控制 9. 参考 低 电压 〈 接 地 ); 10. 凸轮 信号; 11. 旁 路 ; 12. EKES 
нЕ, 13. ЖЕНУ 








ЗЭРМК/ВІК 19BRN/WHT 


250BRN 


16 ——————————————2290К BLU 


17 
= 8B+ 一 一 1447RED 


РСМ 外 : 1. 定 速 指示 灯 ，2.19, 去 点 火 开 关 ;， 3，15AMP 仪表 保险 丝 〈 保 险 丝 盒 #6); 4. 故障 指示 灯 ， 
5. 过 热 指 示 灯 ; 6. 10AMP 散热 器 风 户 /TCC 保险 丝 ОВЕ 516), 7. 变速 器 内 部 电磁 阀 总 成 ，8. 变速 
器 档 位 开关 9. 4 脚 配 线 接头 ;10. 刹车 开关 ;11. ?7 脚 配 线 接头 ; 12.24. 点 火 控 制 模块 托 架 接地 ; 13. 车 速 
传感器 ; 14. ENRON, 15. 去 车 速 表 ，16. 去 Pass-Key I Ж АЗ; 17、40AMP 易 熔 保险 丝 ，18. 左 侧 易 熔 
保险 丝 中 心 闪 4; 20. 散热 器 风扇 /TCC 保险 丝 (保险 丝 盒 妆 16); 21. 高 速 风扇 继电器 ; 22. 右 侧 风 扁 ; 23. 低 
ЖБ ЖЛЕ ЕНД; 25. 空调 压力 开关 

РСМ Ву: 1. 定 速 指示 灯 ; 2. 故障 指示 灯 MIL; 3. 过 热 指示 灯 ， 4. ТСС КЖ ШЕ) 5; 换 档 电 
ЖЮ А, 6. ЧЕШИ В, 7. ТСС ЕН, 8. ТСС 刹车 ; 9. А 档 ; 10. В, 11. C 档 ; 12. РЧ; 13. 
VSS 高 电压 ; 14. У95 低 电 压 ; 15. 4K/MI ЖЖ, 16. 燃油 供给 ; 17. AAH? (SE); 18. АЙЕ (Е 
Ж), 19. 空调 压力 开关 i 


РСМ 





РСМ 外 ，1. 冷却 液晶 度 传感器 ，2， 节 气门 位 置 传感器 ，3. 去 点 火 开关 ， 4 进 气温 度 传感器 ; 5. 喷 油 
Ф 11—16; 6. 10AMP 喷 油 器 保险 丝 ; 7. 继电器 中 心 半 7; 8. 10AMP PCM 保险 丝 ; 9. 继电器 中 心 #8; 10. 
空气 流量 计 ; 11. 12. 点 火 控 制 模块 托 架 接地 ; 13，15AMP ERLS 保险 丝 ; 14. 继电器 中 心 #5; 15. 氧 传感器 ; 
16. 反 冲 板 的 右 侧 接地 ，17. 活性 碳 钠 电 磁 痪 ，18. EGR ШЖ 

РСМ 内 : 1. ЕСТ 信和 号; 2. 传感器 接地 ! 3. TP 传感器 信号 ; 4. 十 5 伏 参 考 电压 ; 5，IAT 信号 ;-6. IAT 
接地 ; 7. 喷 油 器 并 1; 8. 喷 油 器 #2: 9. 喷 油 器 亲 3; 10. 喷 油 器 并 4 11. 喷 油 器 并 5; 12. 喷 油 器 并 6; 13. 点 
火 供 电 ; 14. МАЕ 信号 ; 15. 氧 传感器 接地 ; 16. РСМ 接地 ; 17. 氧 传感器 信号 ; 18. EVAP 控制 ; 19. EGR 
Ф #3, 20. EGR EEN 2, 21. EGR PÆN #1 


ез РСМ 


50ВЕМ 
4 
5 6 
762DK GRN/YEL 
[pe |] 204DK BLU pHa] 67LT BLU i 
7 





403DK BLU/WHT 
398TAN 


399LT BLU/BLK 
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РСМ 外 : 1.9. 去 点 火 开 关 : 2. 25АМР 空调 保险 丝 ; 3. RELEE, 4. 空调 控制 开关 ，5. 空调 高 压 
开关 ; 6. 空调 低压 开关 ; 7. 二 极 管 位 于 线 东 里 , 离 压 缩 机 约 3.8ст; 8. 空调 离合 器 继电器 ; 10. 空调 压缩 机 
离合 器 ; 11. 15AMP ERLS 保险 丝 ; 12. 反 冲 板 的 右 侧 ; 13. 继电器 中 心 #5; 14. 定 速 伺 服装 置 ; 15. 19. 20. 
点 火 控 制 模块 托 架 接地 ; 16. 刹车 开关 ; 17. 定 速 开关 ; 18. 息 速 控制 马达 ; 21. 去 蕃 电 池 接 头 盒 ; 22. 20AMP 
易 熔 保险 丝 ; 23. 右 侧 易 熔 保 险 丝 中 心 #4 

РСМ 内 : 1. 空调 请 求 ， 2. 空调 继电器 ，3. 定 速 通 风电 磁 阀 ，4. SPS 高 电压 ; 5. SPS 低 电 压 ;，6. 定 速 
真空 电磁 六; 7. CRAE, 8. 定 速 开关 ; 9. 定 速 设 定 / 解 除 ; 10. 还 原 / 加 速 ; 11. IAC REB 高 电压 ; 12. 
IAC WEB 低 电压 ; 13. IAC 线圈 A ”高 电压 ; 14. IAC 线 图 A” 低 电压 ，15. 16, 喷 油 器 接地 ; 17. РСМ 
接地 ，18. 19. 蕃 电 池 供 电 


三 、 电 脑 管 脚 说 明 


ans | emun | wave [anas] m | 
Биши жинип яи E ши 
ы [О жшн | юше 
эз | песна | а [ж или _ 
ы шн аары мама 

ee 


TP 传感器 接地 TPS С 肝 

ECT 传感器 接地 ECT A 8 
Ce анато | a юш 
ERREA 403 TEREN AN 
EZ [а [ж r 
с. | ая | «[ю | тшс _ 
анн [еп [= шт _ 
Ск [зак [ав [ш | ля» | 
ки аваа | a | жю _ 
нвн [ы [тшк 
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9 
«о 
©» 


417 TPS B 脚 
















信息 传输 线 






氧 传感器 信号 
档 位 P 
B 档 位 С 








BD5 





яя 

























档 位 开关 D H 
档 位 开关 С 脚 
档 位 开关 B 脚 
























D6 
BD7 档 位 B 





G 
C1 
С1 









C6 
C7 
C9 


8 


3 


息 速 控制 马达 #A HI 


© 


息 速 控制 马达 上 B HI 
TCC ERN 


© 


16 


GD1 


定 速 指示 灯 





G 
EGR ВЖ #1 Ж 
EGR LEAH? 棕 


总 速 控制 马达 #A LO | REA 
熏 速 控制 马达 #B LO 浅 绿 / 黑 


信息 传输 线 








档 位 开关 А Ж 
空调 压力 开关 АШ 
刹车 开关 С 



























































风扇 继电器 5 肢 


699 EGR E С 8 
Т 








浅 蓝 / 白 











管 脚 说 明 


连接 元 件 





定 速 开关 


定 速 开关 2 





定 速 设 定 / 解 除 


定 速 开 关 3 脚 





定 束 还原/ 加速 


定 速 开 关 4 脚 





燃油 切断 开关 


燃油 切断 模块 A2 肢 





点 火 参 考 信 号 


点 火 模 块 C Ж 





车 速 信号 





仪表 板 





十- 
车 速 信号 输出 仪表 板 








超速 蜂 鸣 器 红 | 蜂 鸣 器 Во 








车 速 传感器 LO ЖЖЖ А 





车 速 传感器 HI 
换 档 电磁 竟 B = ~ 


Жж {ЁЗ ВШ 





TCC ERR С 脚 














TCC ШЖ F 脚 





换 档 电磁 间 A、 7 
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四 、 检 修 参 考 数据 7“ , 


测试 项 目 


检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 





发 动机 转速 


г/тіп 


650—750 





HERE 


r/min 


675 





冷却 液 温度 


85~105/185~220 


随 空 气温 度 而 变 





节气 门 位 置 


0. 2~0. 74 





节气 门 角度 





空气 流量 计 


加 热 型 氧 传感器 


— 





0% 





5 JÆ) 





790 一 80 





ÆR (mV) 


100~900 (可 变 ) 








氧 传感器 变动 率 


变化 








变化 















RR 
”长 期 燃油 微调 计数 95 一 138 
Open/Closed 闭环 控制 
| 7 
ONVOFF ， 作 用 /释放 OFF 


TCC 变动 率 百分比 0% 


定 速 真 空 电磁 阅 ON/OFF OFF 


TARKA ON/OFF OFF 


















w] > 
w | 1 
ajaja 
京 ж 


е 
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三 档 作 用 Yes/No 


© о о 








检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 
















测试 项 目 
ыу 
„н 


Е 


"у 


Е 


мј 


© 


Е 


+] 
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© о 


$1.5 豪华 3.1 升 (一) Buick Regal 3.1L (VIN 


Т) V6 МЕІЛЁБЕЙ. ЖИН. МЕЙ 
说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





Г Јев. сі. 主 电脑 ，C2， 诊断 接头 ; C3; 故障 指示 灯 ; Са, 电脑 电源 ，C5: 电脑 接地 ，C6， 保 
RER: Св. 发 动机 有 侧 配 电 中 心 ，C11， 电脑 配 线 接头 
Г Ена ВАЗЕ Е, М1. HARRA NA: 发 动机 温度 开关 水温 指示 灯 )，N5;， 冷却 液 温 度 传感器 
(水 温 表 ); N6: 机 油 压 力 开关 (机 油 压力 灯 ); N7; 机 油 压 力 传 感 器 (机油 压 力 表 ); 
N8: 机 油 压力 开关 《控制 的 油泵 ); мо, 燃油 泵 配 线 接头 
[| 控制 装置 : 1. 喷 油 器 ; 2. 急速 控制 马达 ， 3. 燃油 泵 继电器 ; 5. MIRER (TCO 接头 ，6. 电子 
点 火电 脑 ;7, 低速 冷却 风 崩 继电器 ;8. 高 速 冷却 风 户 继电器 ;9. 空调 压缩 机 继电器 ;10. 
HERRERA; 12. EGR ERA 


Онаи. A неви, B: MERE C: 节气 门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ， Е. 
爆 震 传 不 强 ，F， 曲 轴 位 置 传感器 ，H， 进 气压 力 传感器 ，K:， 进 气温 度 传感器 ，M， 
变速 器 档 位 开关 ， N， 空 调 压缩 机 离合 器 ，S， 动力 转向 压力 开关 ; U: 空调 制冷 剂 夺 
JERR, V: VARATA RERS 


ee КИ Л араа оонай 


二 、 电 路 图 


ECM 
















450BLK /WHT 
| 551TAN/WHT 
3 
15АМР 6 
7 а c2} arke Гвіо| в 
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ЕСМ 外 ; 1. 灰色 小 型 线束 配 线 接 头 ; 2. 息 速 控 制 马达 ; 3. 电子 元 件 接地 (位 于 发 动机 左前 部 ); 4. Щ 
传感器 ;5. 11. 23. 25. 28. 去 点 火 开 关 ， 6.13.22. 隔 板 配 线 接头 ; 7. 动力 转向 压力 开关 ; 8.14. ЖЩ; 
9. 爆 尾 传感器 ; 10. 散热 器 风扇 继 电器 划 1; 12. 去 风扇 #1; 15. 散热 器 风扇 继电器 闪 2; 16. 去 风 遍 #2; 17. 
去 灰色 小 型 线束 配 线 接头 A; 18. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ; 19. 去 进 气 温度 传感器 ; 20. 去 黑色 小 型 线束 配 线 
接头 K; 21. 空调 选择 开关 ， 24. 空调 压缩 机 继电器 ; 26. 发 动机 田 下 右 侧 配 电 中 心 ， 27. 空调 压缩 机 离合 器 

ЕСМ A: 1. IAC 线圈 A 高 电压 ; 2. IAC REA ЖЕЕ, 3. IAC 线圈 B 高 电压 ; 4. ТАС В 
低 电压 ; 5. ЕСМ 和 了 虐 油 器 驱动 器 接地 : 6. 氧 传感器 接地 ; 7. 氧 传感器 信和 号 ，8. 独立 点 火 供 电 ; 9. 动力 转 
向 信和 号; 10. 爆 震 传感器 信号 ; 11. 风 扁 #1 控制 ; 12. 风扇 #2 控制 ; 13. 5 伏 参 考 电 压 ; 14. 空调 压力 信和 号 ; 
15. 传感器 接地 ，16. 空调 请 求 ，17. 空调 控制 


м 
16 0а 250BRN 250BRN 
15АМР 


18 250ВЕМ 








ЕСМ 外 : 1. 7. 14. 隔 板 配 线 接头 ; 2. 诊断 接头 ; 3. О Яру В; 4. ТСС BRR; 5.13.16. 
去 点 火 开 关 ; 6. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ， 8. ERER, 9. 刹车 开关 ; 10. 故障 指示 灯 ; 11. 仪表 板 模块 ，12. 
VSS 输入 ;15. 发 动机 四 下 右 侧 配 电 中 心 ;17. EVAP Н; 18. 19. 20. 23. 28. 黑色 小 型 线束 配 线 接 头 ; 
21. EGR HERA; 22.27. 灰色 小 型 线束 配 线 接 头 ，24. 进 气压 力 传感器 ，25. 去 空调 传感器 ; 26. 冷却 
液 温度 传感器 

ЕСМ A: 1. 诊断 测试 ，2. Ш1Т{Н АШ А› 3. 变速 器 模式 开关 (4T60E) (如 果 有 ); 4. 自动 变速 器 TCC 
控制 ，5. 一 档 齿轮 开关 (4T60E)， 6. 四 档 齿 轮 开 关 (4T60E); 7. 换 档 电磁 间 A (4T60E)，8. н A 
В (4T60E); 9. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 (自动 变速 器 ); 10. VSS (信和 号 低 电 压 ); 11. VSS (信号 高 电压 ); 12. 
MIL (尽快 检修 发 动机 〉 控 制 ，13. 速度 缓冲 输出 ，14，EVAP 碳 铅 吸附 控制 ，15. ЕСК 线圈 #3; 16. EGR 
线 图 术 2; 17，EGR W Z1; 18.21. 传感器 接地 ; 19. 进 气 压力 传感器 信号 ; 20，5 优 参 考 电 压 ; 22. 冷却 液 
温度 信号 
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ECM Ў, 1.15.24 发 动机 时 下 右 侧 配 电 中 心 ! 2. AKRA, 3. 接地 ! 4. 信号 ! 5. 曲轴 位 置 传感器 ;6， 
电子 点 火 控制 模块 ! 7. 转速 表 信 和 号 ! 8. 26.31.32. 隔 板 配 线 接头 ，9. 次 级 线圈 10. HARE, 11. инн 
1, 3, 5; 12.13. 21. 22. 23. 黑色 小 型 线 东 配 线 接头 ， 14. 喷 油 器 2、4、6; 16. 去 点 火 开 关 ，17. 进 气 温度 传 
感 器 ; 18. 去 黑色 小 型 线束 配 线 接 头 KK，19. 去 空调 压力 传感器 ， 20. 节气 门 位 置 传感器 ，25, 去 指示 灯 ， 27. 
燃油 泵 继电器 ，28. 燃油 泵 配 线 接头 ，29. 燃油 泵 机 油 压力 开关 : 30. 做 油泵 

ЕСМ A: 1. F, 2. ҖАН ПС), 3. Фан, 4. 接地 ，5, 喷 油 器 驱动 器 1、3、5，6. "ШЫК 
动 器 2、4、6， 7. IAT 信号 ! 8.9. 传感器 接地 ，10. 节气 门 位 置 传感器 信号 ! 11. 5 伏 参 考 电 压 ，12. 燃油 泵 
继电器 驱动 器 (B 十 )，13, 燃油 泵 信和 号 


、 电 脑 管 脚 说 明 
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TPS 传感器 5V 





EGR а #3 
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冷却 液 温 度 传感器 





空调 请 求 











二 档 齿 轮 信号 (3T40) 
四 档 齿 轮 信 号 (4T60E) 





空调 控制 开关 





喷 油 器 (1、3、5) 





接地 





D 





变速 器 开关 (4T60E) 
三 档 信 号 (3T40) 








燃油 泵 继电器 
喷 油 器 (2, 4, 6) 





深蓝 





_ | 
467 
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434 
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D10 接地 褐 / 白 
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Ж/А 430 
495 | 


D17 





12 接地 
13 电子 点 火 参 考 信号 HI | 
D16 动力 转向 压力 开关 
一 一 一 一 





жыш КЕ 
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电子 点 火 参考 信号 LO 





、 检 和 修 参考 数据 


测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 







一 档 信号 (4T60E) 





















设 定 息 速 
冷却 液 温度 










节气 门 位 置 V 








С/Е | 85~109/185~223 
С/*Е 10 一 80/50 一 176， 随 空气 温度 而 变 
kPa/V 58~114/2.5 一 5.5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 ` 











0. 29~0. 98 


e£ 












测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 























节气 门 角 度 百分比 | 0% 
加 热 型 氧 传感器 ÆR (mV) 100~999 (可 变 ) 
喷 油 时 间 毫秒 (ms) | 1-4 (可 变 ) 













短期 燃油 微调 
长 期 燃油 微调 
燃油 供 油 村 


计数 可 变 


110~156 

— 

油槽 号 码 0 或 1 (根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 

燃油 微调 动作 Yes/No Yes 

控制 方式 Open/Closed 闭环 控制 

二 一 вр 

点 火 提前 ЭЕ C) 可 变 
一 -一 一 -一 一 上 

爆 震 延迟 角度 C) 
| 

爆 震 信号 Yes/No 

EGRI1/EGR?2 ON/OFF 


换 档 电磁 隅 A、B ON/OFF, ON/OFF 
车 速 






















































0 

No 

OFF ( 随 电脑 指令 而 变 ) 
OFF ( 随 电脑 指令 而 变 ) 
0 
可 变 
低档 /一 档 Yes/No Yes 《位 于 一 档 时 ，No) 
超速 /四 档 Yes/No Yes “位 于 四 档 时 ，No) 








































































































TCC 利 车 开关 。 “| 作用 /释放 | 释放 
EGR3 ON/OFF OFF 〈 随 电脑 指令 而 变 ) 
上- | 一 
息 速 控制 马达 | 计数 5~50 
驻 车 / 空 档 位 置 P-N/R-D-L P-N 
1— 一 一 上 一 一 
驻 车 / 空 档 位 置 P-N/R-D-L P-N 


















ON/OFF ， 作 用 /释放 
у 


ОЕЕ 
13.5~14.5 (可 变 ) 
13. 5~14. 5 (Æ) 
可 变 
可 变 































у 
点 火 控制 ЗХ 信号 r/min 


空调 制冷 剂 压力 TE (根据 温度 而 变 ) 




























$1.6 豪华 3.1 升 (二 ) 一 一 Buick Regal 3.11, (VIN 


Т) V6 SFI 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 
明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





JERSE. Cl 主 电脑 | C2: 诊断 接头 ; C3; 故障 指示 灯 ， Са, 电脑 接地 ; C5; 电脑 电源 接地 ; C6: 
REZA, св, 发 动机 右 侧 配 电 中 心 , C10; 发 动机 左 侧 配 电 中 心 , C11; 电脑 配 线 接头 
г 非 电 脑 装置 ，N1， 曲 轴 箱 通风 阔 ，N4， 发 动机 温度 开关 (水温 指示 灯 )，N5， 冷 却 液 温度 传 感 回 
(水 温 表 )，N6， 机油 压力 开关 〈 机 油 压 力 灯 )，N7， 机 油 压 力 传感器 〈 机 油 压 力 表 )， 
N8， 机油 压 力 开关 控制 燃油 泵 ); N9， 堪 油泵 配 线 接头 
ГМ, 1. нн, 2. 急速 控制 马达 ; з. 党 油泵 继电器 ; 4, сезчи ааа. 
5. 液 力 变 矩 器 (ТСС) 接头 ，6. 电子 点 火 系统 模块 ，7. 低速 冷却 风 遍 继电器 ，8. 高 束 
冷却 风蚀 继电器 ，9， 空调 压缩 机 继电器 ，10. 活性 碳 饮 电磁 阅 ，12. EGR ШЖ 
(CD 传感器 位 置 ， A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温 度 传感器 ， 
Е, 低速 曲轴 传感器 ， Е, Е, G: ЧЕЛ H: АЖЕ, J: 高 速 
曲轴 传感器 ; К. 进 气 温度 传感器 ; М. 变速 器 档 位 开关 ， М, 空调 压缩 机 离合 器 ; U: 
空调 压力 传感器 ，V， 冷 却 液 液 面 高 度 传感器 
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ЕСМ 外 : 1. ECM 灰色 10 脚 直列 式 小 型 线 桌 权 线 接头 ; 2. 急速 控制 马达 ; 3. БАЧ ИН, KF 
A EGR 及 空调 继电器 ， 4, ВЗЛЕТА, 5. BAREEN, 6. 15АМР 点 火 开 关 保 险 丝 ，7?， 
НОШЕН, 8.9.10. ECM 黑色 10 脚 直 列 式 小 型 线 东 了 配 线 接头 ; ГП. ЕСЕ ЮНИЙ, 12. ЕСМ 灰色 
10 邯 直 列 式 小 型 线束 配 线 接头 ; 13.24. 10AMP 指示 灯 保 险 丝 ，14. 28. 31. 34. 隔 板 配 线 接头 ，15. 25. 32. 去 
点 火 开关 ，16. 26. MRAR: 17. 刹车 开关 ; 18. TCC EEN, 19. 去 点 火 开关 3; 20. 10AMP 点 火 开 关 保 
- 险 丝 ， 发 动机 宕 下 右 侧 配 电 中 心 ;21. 去 散热 器 风 贿 继电器 # 1 22, 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ， 23. 车 速 传 感 器 ， 
27. 二 档 齿 轮 起 动 开关 ，29, 去 车 内 照明 灯 ，30, 仪表 板 模块 ! 33，VSS 输入 

ЕСМ A: 1. IACHE A ЖЕЖ, 2. ACEA ЖЕЖ, 3, IAC 线圈 B 高 电压 ; 4，IAC RIB 
EEK: 5. ZAF, SAREEN, 6. ЕУАР Е; 7. ЕСК ҖЕ H3 控制 ，8， ЕСК 电磁 
е2 控制 9. EGR нні, 10. ТСС 刹车 开关 输入 ， 11. ТСС 动作 ; 12. 一 档 齿轮 分 离 ，13. 四 
档 齿 轮 分 离 ，14, 换 档 电磁 阅 A，15, МАЊИ В, 16. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 断 开 ， 17. YSS 输入 ЖЕЕ, 
18. VSS ЖА EBE, 19. 二 档 苍 轮 起 动 请 求 ; 20, 速度 缓冲 输出 〈 每 英里 4 000 脉冲 ) 
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ЕСМ 外 : 1. 25. 隔 板 配 线 接头 ; 2. 诊断 接头 ; 3.11. ЕСМ 灰色 10 脚 直 列 式 小 型 线 东 配 线 接头 ; 4. 冷却 
液 温度 传感器 ; 5. 13. 28. ЕСМ 黑色 10 脚 直 列 式 小 型 线束 配 线 接头 ; 6. 节气 门 位 置 传感器 ; 7.8. 黑色 10 脚 
小 型 线束 配 线 接头 ; 9. 灰色 10 脚 小 型 线束 配 线 接头 ，10. 去 空调 压力 传感器 ;12. 进 气 压力 传感器 ; 14. 进 
气温 度 传感器 ; 15. 去 二 次 空气 喷射 ,数字 式 EGR 空调 继电器 及 EVAP ШЖ]; 16. 发 动机 机 体 接地 ;17. 29. 
15АМР 点 火 开 关 保险 丝 ; 18. 23. 30. 去 点 火 开 关 ， 19. 氧 传感器 ， 20. 31. 发 动机 票 下 右 侧 配 电 中 心 ; 21. 空 
调制 冷 剂 压力 传感器 ，22. REAR, 24，10AMP 仪表 保险 丝 ; 26. 空调 选择 开关 ;27. 空调 压缩 机 继电器 ， 
32. 空调 压缩 机 离合 器 ，33. 爆 霸 传感器 ，34, 去 数字 式 EGR、 加 热 型 氧 传感器 、 二 次 空气 喷射 及 EVAP 电 
ВЕ Ву: 35. 空调 控制 总 成 

ЕСМ ру. 1. 诊断 开始 ，2. 串 行 信息 传输 ，3. 冷却 液 温度 传感器 信号 ;4. ТР 和 ECT 参考 低 电压 ;5. 
TP 传感器 信号 ; 6. 12，5 伏 参考 电压 7. MAP 8, 8. ТАТ 传感器 信号 ; 9. ТАТ, МАР 及 空调 压力 传 感 
器 参考 低 电压 ; 10. 加 热 型 氧 传感器 信号 (高 ); 11. 空调 压力 信号 ; 13. 空调 请 求 ; 14. 空调 继电器 控制 ; 15. 
巢 震 传感器 
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ЕСМ 外 ; 1. 低速 散热 器 风 户 继电器 #1; 2.18. р РА ЙЕ O, 3.14. 点 火 开关 保险 丝 ; 4. 
10AMP 发 动机 音 下 右 侧 配 电 中 心 ; 5. 13.29. 去 点 火 开关 ，6. 去 风扇 #1; 7. 高 速 散热 器 风扇 继电器 #2， 
8.25. 隔 板 配 线 接头 ，9，60AMP 发 动机 置 下 右 侧 配 电 中 心 ; 10. 32. FEWE, 11.27.28.31. ЕСМ 黑色 
10 脚 直列 式 小 型 线束 翅 线 接头 ! 12. 15AMP 发 动机 辕 下 右 侧 配 电 中 心 ! 15. 去 散热 器 风 遍 #2; 16. 配 电 中 
{з 17. 燃油 泵 /ECM 保险 丝 ，19. 去 指示 灯 ; 20. 隔 板 配 电 中 心 ，21. 燃油 泵 继电器 ，22. 燃油 泵 主 配 线 接 
头 ; 23. 燃油 泵 机 油 压 力 开 关 ，24. PWF, 26. 凸轮 轴 传 感 器 ，30. 曲轴 位 置 传 感 器 24X; 33. 去 В+ 

ECMA: 1. 主 散 热 器 风扇 #1 继电器 控制 ， 2, 主 散 热 器 风扇 #2 继电器 控制 ，3. 4. ЖЕ, 5. НЯ 
动作 ，6. 燃油 泵 供电 回路 ，7. 凸轮 轴 参 考 信 号 ; 8. 参考 电压 ( 低 ) 3X 和 24X 信号 ，9，24X 参考 信号 
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ЕСМ 外 : 1. ЖШ РАКЕ 10АМР Е1{#@#; 2. 17. 20.25. 去 点 火 开关 ; 3. AKRAM; 4. 
接地 ;5, 曲轴 位 置 传感器 ;6 信号 ;7, 转速 表 信 号 ;8, 电子 点 火 控制 模块 ;9. 次 级 线 图 ;10. 初级 线 图 111. 12. 
ЕСМ 黑色 8 脚 直列 式 小 型 线束 配 线 接 头 ! 13. 喷 油 器 1、3、5; 14. 10AMP 喷 油 器 保险 丝 ; 15. 喷 油 器 2、4、 
6; 16. 发 动机 辕 下 右 侧 配 电 中 心 ! 18，15AMP ЕСМ 保险 丝 ; 19. 24. 隔 板 配 线 接头 21.26. ВА, 22. 
电子 元 件 接地 ， 位 于 发 动机 左前 部 ，23. 10AMP 指示 灯 保 险 丝 ; 27, 故障 指示 灯 

ЕСМ Й: 1. EST Ži; 2. 3X 参考 电压 高 ); 3. 3X 参考 电压 〔 低 ); 4. 喷 油 器 驱动 器 #1; 5. м 
- 驱动 医 妆 3， 6. 喷 油 器 驱动 租 妆 5 7. 喷 油 器 驱动 问 共 2， 8. 喷 油 器 驱动 器 #4; 9. 喷 油 器 驱动 器 妆 6; 10. 独 
立 点 火 供电 : 11.12.13.14. 电源 接地 ，15， 加 热 型 氧 传感器 接地 


三 、 电 脑 管 脚 说 明 





管 脚 号 管 脚 说 明 配 线 颜色 








Al 





А5 


11 








А2 空调 请 求 浅 绿 













IAT、MAP 和 空调 压力 传感器 
参考 低 电 压 





ЖР Н ИК B 


线路 编号 连接 元 件 


А РВ А 5 TCC ERR F 脚 









ТАТА 
МАРА 
空调 制冷 剂 压力 传感器 A 脚 










65 
81 
浅 蓝 582 TCC EER G H 


A17 TPS 和 ECT 参考 低 电 压 黑 808 TPSB 肢 
Al8 ТСС 刹车 开关 输入 信号 Ж 420 MEFS 









二 档 齿轮 动作 请 求 












四 档 齿轮 分 离 
进 气 压力 信号 
节气 门 位 置 传感器 信号 
发 动机 冷却 液 温度 信号 


ино 继电器 控制 


Ж +1 继电器 控制 深 绿 / 白 










B 


12 



















二 档 齿轮 起 动 开 关 





ТСС ERA С Ж 
ТСС HRR В 
MAP В Ж 







TPS С 脚 i 
ECT B 脚 


风扇 继电器 #2 1 脚 


风扇 继电器 #1 1 脚 
















二 次 空气 喷射 空气 故 通 电磁 阅 | 粉红 / 黑 | ”429 түү" 
үү | 深 绿 / 黄 | ив | EEREN 
空调 继电器 控制 深 绿 / 白 空调 压缩 机 继电器 了 有 


故障 指示 灯 棕 / 白 
EGR 控制 电磁 阀 共 1 浅 蓝 


ЕСК 控制 电磁 阀 并 2 棕 











Co | имаяви 
за | menneen | ж | o | меси | 








故障 指示 灯 
控制 电磁 阀 A 脚 
ЖШ В 脚 









FEWER 










В 









© 
© 


В31 


B32 


со | | 
| 
Ф. 
w 


C1l 


С12 
С13 
С14 
С15 


C16 









24 
B28 


z pp 
со 
© 


凸轮 轴 、 典 轴 位 置 参 考 信号 


续 表 






连接 元 件 














发 动机 接地 





息 速 控制 马达 B HI 


444 









ан | BEED AN 









息 速 控制 马达 B 脚 











传感器 5V 416 


浅 蓝 / 黑 | 442 息 速 控制 马达 C 脚 












TPS A 脚 
MAP C 脚 
空调 压力 传感器 ВШ 








电源 接地 
电源 接地 


Ж 
Ж 


白 450 


П 


450 







发 动机 接地 
发 动机 接地 








点 火电 源 粉红 / 黑 439 


ВЕБЕ 








诊断 开始 
驻 车 / 空 档 位 置信 和 号 


白 / 黑 
橙 / 黑 


451 


434 





电源 接地 











诊断 接头 B 肢 
驻 车 / 空 档 位 置 开关 A М 

















喷 油 器 #5 
发 动机 接地 












凸轮 轴 位 置 传感器 В 
曲轴 位 置 传感器 C 脚 

















爆 震 传感器 
曲轴 位 置 传感器 B 脚 
凸轮 轴 位 置 传感器 B E 




















电子 点 火 控制 模块 ВШ 





电子 点 火 控制 模块 АШ 
IAT B 脚 








电子 点 火 控制 模块 B Ж 
电子 点 火 控制 模块 F 脚 
喷 油 器 #4 








、 检 佬 参考 数据 


587——114/2. 5 一 5.5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 


у 0. 29~0. 98 


110~156 
油槽 号 码 0 或 1 (根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 
Yes/No 
Open/Closed 


角度 с) 





Yes (位 于 四 档 时 ，No) 








зт 


ЕЕ 












5 


可 变 











空调 请 求 Yes/No 





空调 制冷 剂 压力 Pa/V 可 变 (根据 温度 而 变 ) 





风扇 1/ 风骨 2 ON/OFF 


OFF 
TAREKA ON/OFF OFF 











变速 器 模式 开关 ON/OFF ON (二 档 时 ，OFF) 














可 变化 0 


$17 豪华 3.8 # —— Buick Вера! 3. 8L V6 SFI 


VIND 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 
及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| ШЕШ. C1: 主 电脑 ，C2: 诊断 接头 ，C3: 冷却 风扇 和 空调 离合 器 接地 ; 
Сї 变速 器 电脑 接地 ; C: REAA: Сб. 发 动机 右 侧 配 电 中 心 ; 
Св, 电脑 配 线 接头 ;， C9， 电 脑 8 脚 配 线 接头 
С Ен Ва И, М1. 曲轴 箱 通风 阀 ，N2， 节 气门 体 ，N3， 机 油 压 力 开关 “机油 压力 灯 )3 
Ма, 燃油 泵 测试 接头 
| 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 活性 碳 负 电磁 闹 ，3. 变速 器 配 线 接头 ; 
L 点 火电 脑 和 点 火线 图 ，5. НОН Е, 6. 故障 指示 灯 
т. 定 速 控制 器 ，8. EGR ARNAU 
Она, д. FRERE, в, REBRE, с, Уест ев, 
D: 冷却 液 温度 传感器 ， Е. зч, F， 进 气温 度 传感器 ， 


G: 空调 压力 开关 ，H， 变速 器 档 位 开关 ，; ]， 凸 轮轴 位 置 传 感 器 ， 
K: 曲轴 位 置 传感器 ，L: ЖЕНЯ 


AS ое мас неза ы сити 





=. ФВ 


РСМ 


5 
3PNK 841BLK 










13TAN 
ЅІТАМ/МНТ 
12 


15 PNK/ BLK 





339 PNK/BLK 428DK GRN/YE 


699RED 
698BRN 





РСМ 外 ，1. 冷却 液 温 度 传感器 ，2. 节气 门 位 置 传感器 ，3. 9. 去 点 火 开 关 ; 4. 进 气 温度 传感器 ，5. 1 
91—96, 6. 20АМР 喷 油 器 保险 丝 ，7. 发 动机 配 电 中 心 ; 8，15AMP РСМ 保险 丝 ; 10. REHA: 
11. 12.17. 点 火 控 制 模块 托 架 接地 ;13. 15AMP 点 火 开关 保险 丝 ; 14. 空气 流量 计 ;15. 发 动机 配 电 中 心 ; 16. 
加 热 型 氧 传感器 ，18. МИЕВИЊЕ Н, 19. EGR $ RAN 

РСМ 内 : 1. ЕСТ 信和 号，2. 传感器 接地 ; 3. ТР 传感器 信号 ，4. 5 伏 参考 电压 ; 5. IAT 信和 号， 6. IAT 
传感器 接地 ; 7. НН, 8. 喷 油 器 #2; 9. 喷 油 器 #3; 10. 喷 油 器 #4; 11. 喷 油 器 妆 5; 12. 喷 油 器 #6， 
13. 点 火 供 电 ; 14. MAF 信号 ，15. 氧 传感器 接地 ，16. РСМ 接地 : 17. 氧 传感器 信号 ，18.， EVAP Б 
Ш› 19. EGR ШЖ Б #3; 20. EGR Ж #2; 21. EGR WAN #1 


РСМ 






\ а 
| кора ug 
339PNK /BLK ~ 366LT GRN/BLK: 


339PNK /ВІ К. 






2 





403DK BLU/WHT 一 
| [В | 398TAN 
о Е 
ЖИЙ; 399LT BLU/BL 
o 













18 
19 ea Озак GRN-| As | 


人 A 
0021 CLUSTER) 


2 有 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 450BLK/WHT 


450BLK/WHT-| Dio |7 
| „ӊщр———————вшкгзнт-[ ри |н 


РСМ 外 : 1.14. 10AMP 仪表 保险 丝 〈 保 险 丝 盒 ); 2. 空调 高 压 开 关 ， 3 空调 低压 开关 ; 4 二 极 管 位 于 
线束 中 , 离 压缩 机 约 3. Вст; 5. 空调 离合 器 ; 6.13.19. 去 点 火 开 关 ; 7. 空调 继电器 ; 8. 15AMP 点 火 开 关 保 
险 丝 ; 9. 发 动机 配 电 中 心 ， 10. 定 速 伺 服装 置 ，11. 22. 23. 点 火 控制 模块 托 架 接 地 ; 12. 刹车 开关 ， 15. 定 速 
控制 开关 ; 16. 息 速 控制 马达 17. 过 热 指 示 灯 ，18. 10 AMP 指示 灯 保 险 丝 ，20. 保险 丝 盒 ; 21. 3. 6kQ 电 
阻 器 ，24. 去 著 电 池 接 头 盒 ， 25. 10AMP PCM 保险 丝 ; 26. 发 动机 配 电 中 心 ! 27. 空调 控制 开关 

РСМ 内 : 1. 空调 请 求 ，2. 空调 继电器 3. РО Н; 4. 5Р5 高 电压 ，5. SPS 低 电压 ， 6. ЕЖ 
真空 电磁 国 ; 7. 定 速 刹 车 ; 8. 定 速 开关 ; 9. 定 速 设 定 /解除 ; 10 还 原 / 加 速 ; 11. ТАС В 高 电压 ; 12. 
IAC RWB БЕЖ, 13. IAC 线 团 A 高 电压 ; 14. IAC 线 图 A ЕФЕ, 15. 过 热 指 示 灯 ; 16. РСМ 接地 ， 
17. 18. 喷 油 器 接地 ，19. 20. ЖЕН 


РСМ 














450BLK/WHT 








二 


461ORN 





үз ок Ta 
z 120GRY 


103 
DK BLU/WHT 


839PNK/BLK: 
423WHT 
430PPL/ WHT 
453BLK/RED 
630BLK 






645GRY /RED 
644WHT/BLK 


РСМ 外 : 1.9. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ; 2. 燃油 泉 继 电器 E, 3 诊断 接头 ; 4. 21. 去 点 火 开 关 ; 5. 接地 
点 在 右前 座 椅 下 ;6. 测试 配 线 接头 ; 7. AR, 8. 发 动机 配 电 中 心 ; 10 机 油 压 力 开 关 ; 11. 电 键 将 成 为 一 
个 带 机 油灯 电路 的 开关 ;12，10AMP 指示 灯 保 险 丝 ;13. 如 果 装 备 的 是 机 油灯 而 不 是 机 油 表 , 参看 虚线 电路 ， 
14. REZA; 15. 机 油灯 ; 16. 20АМР 喷 油 器 保险 丝 ; 17. 机 油 表 ;18. 40. 发 动机 配 电 中 心 ; 19. 8 脚 点 火 
开关 线束 配 线 接头 20. 点 火 控 制 模块 ，22. 点 火 供 电 i 23. 点 火 控 制 ，24. 燃油 控制 ，25. 参考 低 电 于 (& 
地 ); 26. 凸轮 信号 ОЙН), 27. 旁 路 ，28, 电 火 花 参 考 电 压 ，29. 传感器 10 伏 供电 30, 传感器 接地 ，31. 
凸轮 信号 (输入);，32. 曲轴 传感器 18X; 33. 同步 信号，34. 转速 表 信 号 ; 35. 曲轴 位 置 传感器 ，36. 去 仪表 
板 上 转速 表 ，37. 凸轮 轴 位 置 传感器 ，38. ДЕЛЕ ТЕЛЕ ЗЕ, 39，20AMP НЯ 644; 41. 去 B 十 

РСМ ру: 1. 诊断 请 求 ， 2. 串 行 信息 传输 ;3. 燃油 泵 继电器 ; 4. 点 火 控制 (IC)，5. 燃油 控制 ，6. 参考 
低 电压 〈 接 地); 7. 凸轮 信号 ，8, 旁 路 ; 9. 电 火 花 参考 电压 ; 10. 爆 震 信和 号 


РСМ 












1 2 


3 
4 зағмк вк 人 人 поврмлжнт 
5 
apNKBLK OD азнт 


6 
1 er 一 -139PNK/BLK 


1 


2 


-----------------------------5—------1-- 


! 10А 
18 A A O 24008м 





19 1445RED 
' 30A 


20 ~A AW 1444ВЕР 





РСМ $b: 1. 10АМР 指示 灯 保险 丝 ; 2, 故障 指示 灯 ， 3. 保险 丝 盒 ; 4. 7.10.17. 去 点 火 开关 ; 2. 定 速 指 
示 灯 ， 6. 10АМР 喷 油 器 保险 丝 发 动机 配 电 中 心 ， 8, 变速 器 内 部 电磁 闪 总 成 ， 9，10AMP 指示 灯 保 险 丝 ， 保 
В, 11. 变速 器 档 位 开关 ， 12. 剩 车 开关 ，13. 7 和 脚 配 线 接头 ，14. 29. 点 火 控 制 模块 托 架 接地 ，15. 车 速 
传感器 : 16. 去 车 速 表 ; 18.19.20. ERER, 21. ФН В, 22. 发 动机 配 电 中 心 ， 23. EWA, 24. 继 电 
器 D，25. 继电器 C; 26. ЖБИ, 27. 空调 压力 开关 ，28. 变速 器 接地 

РСМ ру, 1. 故障 指示 灯 ， 2. 定 速 指示 灯 ，; 3，TCC REWERA, 4. 换 档 电 磁 阀 A，5. рн 
В, 6. ТСС {ЕШ ЖЮ]; 7. TCC 刹车 ; 8. А 档 ; 9. ВЧ; 10. C 档 ; 11. P 档 ; 12. VSS 高 电压 ; 13. VSS 
低 电压 ，14. 4K/MI 速度 ，15. 低速 风扇 ，16. ЖЖ, 17. 散热 器 风扇 请 求 


тон ону лед 和 es 


三 、 电 脑 管 脚 说 明 


管 脚 号 





Al 


A2 


A3 


> 
— 





> 


> 


wW со ч D an 


A10 
All 


>| > 
м | кз 
wj N 


17 


68 


А18 


> 
— 
Ф 


> 
fo 


pg 
со 
© 


1 
А22 


w = 


w w 
оо 


局 
m 


1 


Ё 


13 
B20 


管 脚 说 明 配 线 颜 色 
故障 指示 人 灯 棕 / 白 
高 速 风扇 RRT 
TE YE R н R 深 绿 / 黄 
过 热 指 示 灯 RR 
增 压 电磁 闹 к 
和 仿 速 控制 马达 #B HI 浅 绿 / 白 
空调 继电器 浅 绿 / 黑 








低速 风扇 


ТСС ж 
ЕСЕ ЖШ H3 
ЕСК ФЙ #2 
定 速 设 定 /解除 

定 速 指示 灯 

息 速 控制 马达 #B LO 
定 速 开关 
定 速 还 原 /加 速 

点 火 参考 信号 
Ж ан В 
БЕ А 


Ж 
Ж 


га 
A 


Ж 
Б} 


线路 编号 
419 








连接 元 件 
仪表 板 
Хаа С 1 脚 
风扇 继电器 D 1 肢 
КИПЕ В R 


温度 指示 灯 
жЕ В № 








535 


> 
со 
сз 


D 
о 
со 


со 
ее 


со 
о 
о 


BEHA AW 
空调 继电器 2 脚 
К ЖЕ В 1 肢 


风扇 继电器 C 2] 
风扇 继电器 D 2 脚 


TCC WRR D R 

EGR ERA C 脚 

EGR ERR B Ж 
定 速 开关 3 脚 



















Oo 
л 





浅 绿 / 黑 


灰 / 黑 
浅 蓝 / 黑 
黄 / 黑 

绿 


№ 





ТСС 刹车 信号 Ж 
ТСС EEA 深蓝 
蓄电池 电源 = 
车 速 信号 输出 深 绿 
车 速 传感器 HI 黄 


| 
| 


444 


397 


647 
1223 
1222 


”> 
a 
© 


оо 
з 


BEBK BK 
定 速 开 关 2 脚 
定 速 开关 4 脚 
点 火 模块 C 脚 
TCC ERR С Ж 
TCC ШШ Е 脚 
发 动机 接地 
息 速 马 达 C 脚 
TPS А Ж 
保险 丝 
ТСС 刹车 开关 AH 
息 速 马达 D 脚 
ТСС HRA B H 
主 保 险 丝 























| 


仪表 板 
车 速 传感器 B 脚 











续 衣 















Гв | _—_ жаван [в | w | _ ERBE U O 

Га | permea | ж | æo | юш&%ми k| 

с | sanaaa | аә | 402 | жанае | 
TP 传感器 接地 黑 452 TPS C 脚 


O 
МА 
о 


a 
ш 
2 
前 
а 
Ж 
S 
8 


点 火 模块 下 脚 
ЖН AR 
ТАТ ВЖ 


C13 冷却 液 温度 传感器 с жй | 410 ЕСТ В Ж 


С14 诊断 测试 线 п/ж 451 诊断 接头 B 脚 


сів мт | ж | а: | 氧 传感器 
мева 
__ ажаан | 


С 


Я 
бй 
@ 
Ві 
ж 
В 
р; 
a 


— 
с 








8 
ma 
|=" 
Җ 
ж 
中 


c21 氧 传感器 ж | 413 发 动机 接地 


Си [диш [н |а | ялт _ 
| e | [таш | 






点 火 模块 D 脚 
D10 奔 油 器 接地 тн 450 发 动机 接地 
黑 / 黄 846 喷 油 器 B 脚 
773 档 位 开关 С H | 
档 位 开关 AR 
т ЖЕЛЕСИ 
МАЕ АД 


44 | 
| ов | 点 火 参 考 信 号 LO 点 火 模 块 工 脚 
| | 


Е 
ни 
# 
= 
ч 
ч 
ПШ 
5 


71 


ВВ 


ж. 
о 
№ 


ж 


















PE 
管 脚 说 明 паме | 线路 编号 
路 油 器 B 肢 
档 位 开关 B 档 位 开关 В B 
空调 压力 开关 深 绿 / 白 6 А/С 压力 开关 В 





ВА5 ТСС 刹车 信和 号 紫 


BA6 主 电 脑 接地 黑 / 白 


ЕСТ 传感器 接地 Ж 
ВА9 定 速 伺服 位 置信 号 LO 浅 蓝 / 黑 
BA10 定 速 伺 服 位 置信 号 HI ® 
ВА12 凸轮 轴 传 感 器 Ж 
ВВ4 ЖЕ 4 
ВВ6 主 电 脑 接 地 黑 / 白 
BB7 进 气 温度 传感器 ж 
ВВ9 冷却 液 温度 传感器 黄 
Г 
BB11 白 / 黑 诊断 接头 B 脚 
Г 
BC2 信息 传输 线 褐 800 诊断 接头 M 脚 


ECT A 脚 





41 
72 
03 
50 
45 
39 
80 
20 
50 
54 
52 
52 
99 
98 
30 


4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
6 


416 
480 
450 
472 


496 
410 
417 
451 
403 


外 




















BC7 点 火 控制 器 点 火 模块 A 肢 
点 火 参 考 信号 LO 黑 / 白 点 火 模块 工 肢 


ВС11 燃油 控制 信号 ж/а 
BC13 态 油 器 接地 Ж/А 


点 火 模块 D 脚 
ШЕ ВЖ 
发 动机 接地 







424 
423 
453 
430 
843 

50 


4 





续 表 









线路 编号 

































配 线 颜色 | 线路 编号 | 连接 元 件 
黑 / 红 84 喷 油 器 B 脚 
R 
BC16 黑 / 白 


z 
B 


D1 £ 
D2 А 

氧 传感器 信号 
D5 \ 
рб 





氧 传感器 


档 位 开关 СЖ 
档 位 开关 вш 


档 位 开关 A 脚 


仪表 板 
空调 继电器 2 肢 








х 
к 
BD8 档 位 开关 A 黑 / 白 
定 速 刹 车 信号 棕 
喷 油 器 接地 黑 / 白 
空气 流量 计 黄 


4 
841 
845 
800 
413 
412 
637 
776 

73 


7 





















772 
771 
450 
492 








со 
> 
е 











ТСС ERA ой 











оз | menman | вая = | иштин» _ 
GC6 4 


8 


19 
62 
36 
35 
22 
ы 41 
СС15 584 
397 

84 

87 

229 
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息 速 马达 DH 






з 
х 
605 
D6 


白 
灰 
蓝 


/ 
绿 
息 速 控制 马达 #A HI 深蓝 / 白 
/ 黑 


о» | | жа 





浅 蓝 / 黑 


о 
Ф 
~ 





















随 空气 温度 而 变 


节气 门 角度 百分比 6% 


4.9 (JÆ) 
70—80 





















100—900 (可 变 ) 
变化 
变化 
点 火 提前 角度 С) 16 (BË r/min 和 发 动机 负荷 而 变 ) 
| RD | юк / 

ИШИНИ ЖЭШ 



























Р-М 

жолы Г o 
ОЕЕ 

ОО =з [| кв [| = 

ы зы 





百分比 
+254 
| 


RE 









测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 





高 / 低 高 
变速 器 档 位 变速 器 位 置 驻 车 
接合 齿轮 接合 齿轮 ”一 档 
已 档 /N 档 
二 档 作 用 
三 档 作 用 
四 档 作用 
点 火 状况 
凸轮 /曲轴 位 置 
ЕКИ 
系统 电压 
EGR ШЙ 1 
EGR EEA 2 
EGR ERAN 3 ОМ/ОЕЕ 
空调 请 求 Yes/No 


зата owo | 0 








Yes/No Y 


ТТ. ЖИН ИИИ. ЖЕНЕН 


计数 
百分比 
V 


ON/OFF 
ON/OFF 


ош |> 
ПЁ |ШЁ |} 


空调 压力 OK/ 高 


пеня ик oo 
实际 位 置 百分比 
定 速 模式 1—7 (变化 ) OFF 


о 











е 
定 速 刹车 开关 释放 如 果 定 速 开关 OFF 时 就 作用 ) 

ЖОЖ ON/OFF ОЕЕ 

定 速 还 原 /加 速 开关 OFF 

定 速 设 定 /取消 开关 OFF 












х |8 
F-E: 
= | 

ж 
i 
ez | 忆 
я] |н) 











31.8 里 维 埃 拉 3.8 升 Buick Riviera 3. 8L V6 
SFI (VINL) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 
说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布 置 图 





| | 电脑 装置 Сі. 主 电脑 C2， 故障 指示 灯 ; Сз. 电脑 接地 ， 
Са. RREA, CS: 燃油 泵 测试 接头 ， C6， 发 动机 /驾驶 座 线路 连接 ; 
Ст. 仪表 板 继电器 盒 ，C8， 电脑 8 脚 配 线 接头 ，C9， 诊 断 接头 
| 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. мяа, 
4. 变速 器 配 线 接头 ，5. 点 火 控制 模块 和 线 图 总 成 ，6. 继电器 /保险 丝 仿 ; 
т. наан, в. TERIA 
:“: 非 电 脑 装 置 ，N1， 曲 轴 第 通风 阀 : N2， 空 调 高 温 传 感 器 
( 〇 传感器 ，A， 机 油 压 力 传感器 ; в. 氧 传感器 ; C， 节 气门 位 置 传感器 ， 
D: 冷却 液 温度 传感器 下 ， 车 速 传感器 ，F， 凸 轮轴 位 置 传感器 ， 


G: ЖЕЕ, н. 空气 流量 计 ! J: 变速 器 档 位 开关 ! 
К. FARERI, L: 井 轴 位 置 传感器 ，M ， 防 盗 燃 油 切断 控制 回 


(安全 气囊 控制 系统 


二 、 电 路 图 


2 


1 
Мозак ТАЕ 5 ант PEM 








10 


450BLK/WHT— 





250BRN 


1593LT BLU 


РСМ ЯЬ: 1. 15АМР 转向 信号 保险 丝 ，2. 空调 低压 开关 ; 3. 16. 24. 去 点 火 开关 ; 4. 保险 丝 盒 共 7; 5, 
去 BCM BB8; 6. 10АМР 空调 离合 器 保险 丝 ; 7. 空调 离合 器 继电器 ; 8. 空调 离合 器 ; 9. 右前 大 灯 总 成 后 面 
接地 ; 10. 去 蓄电池 ，11. RRAS HI 12. 变速 器 接地 ; 13. 刹车 开关 ; 14, 定 速 伺服 装置 ; 15，3AMP 定 
速 开 关 保险 丝 ; 17. В 98, 18. 定 速 开关 ， 19. 去 车 电池 接头 盒 ， 20. 散热 器 风骨 继电器 C; 21. 散热 
器 风 册 继电器 Di 22. 散热 器 风扇 继电器 G; 23. 5АМР 散热 器 风扇 保险 丝 ; 25. ERAR 20; 26. 前 风扇， 
27. БР, 28. 右前 大 灯 总 成 后 面 接地 

РСМ A: 1. 空调 离合 器 驱动 器 ; 2. 定 速 通风 电磁 阀 ; 3, 伺服 位 置 传感器 ”高 电压 ! 4. 伺服 位 置 传感器 


低 电压 ， 5. 定 速 真空 电磁 阀 ! 6. 定 速 刹车 输入 ; 7. 定 速 开关 ，8. 定 速 设 定 /解除 ;9. 还 藉 / 加 速 ， 10. д 
Юй 1 (低速 ); 11. 风扇 2 (高 速 ) 

















[В| 410YEL 
| 2 Бп 452BLK 


3 452BLK 
3PNK = a үрк BLU 
416CRY 
s kg 1B] 472TAN 
Еп 54BLK/ WHT 


339PNK/BLK 413TAN 
SOBLK/WHT 
9 


一 584WHT 
1222LT GRN 
1223ҮЕІ./ВІК 
422TAN/ BLK 
420PPL 








ll 800TAN 
13- 800TAN 
451WHT/BLK 


450BLK/WHT 


EAN 
一 25 
27 
28 
E Н 


736BLK/PNK 
313LT GRN 


PCM 外 : 1.32. 去 点 火 开 关 ; 2. 冷却 液 温 度 传 感 器 ; 3. WU O LEER 4. 15АМРЕСМ H i AE 
险 丝 ; 5. 进 气温 度 传感器 ，6. 氧 传 感 器 ，7. 仪表 板 继电器 中 心 #6; 8. 变速 器 配 线 接头 ; 9. 25.29. 变速 器 
接地 ，10. 变速 器 内 部 电磁 闹 总 成 ; 11. 去 BCM、ECC、HVAC RFR, DLC; 13. 去 IPC、DERM.、 DLC; 
14. 刹车 开关 ; 15. 10AMP BCM, IPC 保险 丝 ，16. 62895; 17. 接地 接头 盒 ; 18. 去 车 速 表 ; 19. 车 
速 传感器 ; 20. 4 脚 配 线 接头 22. 变速 器 档 位 开关 ; 21. 诊断 接头 ; 23. 7 脚 配 线 接头 ; 24. MAAE; 26. 
燃油 泵 测试 接头 ; 27. 燃油 泵 ; 28. 机 油 压力 开关 ; 30. CHMSL 前 部 接地 ; 31. 15AMP 点 火 模式 保险 丝 ; 33. 
仪表 板 继 电 唤 中 心 妆 8，34. 去 B 十 

РСМ 内 : 1. ЕСТ 传感器 信号 ; 2. 传感器 接地 ; 3，TP 传感器 信号 ; 4，5 伏 参 考 电 压 ; 5. ТАТ 传感器 
信号 ; 6. IAT 传感器 接地 ;， 7. 氧 传感器 信和 号; 8. 氧 传感器 接地 ; 9. 电源 接地 ; 10，TCC КЖЕ НЕШ; 
11. KHERA А; 12. KHERA B; 13. ТСС HERRAN: 14. TCC 刹车 输入 ; 15. 串 行 信息 传输 ;16， 
诊断 请 求 ，17，4K/MI 速度 ; 18. VSS 高 电压 ; 19. VSS 低 电 压 ; 20. A 档 ; 21. ВЧ; 22. СЧ, 23. Рф: 
24. 燃油 泵 继电器 


, РСМ 







639PNK/BLK 
1 Ly 12 
БЕ 
| 


к= АЈ 431Т GRN/WHT 


[B M44LT GRN/BLK 


l 


423WHT 
430PPL/WHT: 
53BLK /RED 
630BLK 
424TAN/ BLK 
647LT BLU/BLK 


За. 


РСМ 外 : 1. 去 点 火 开关 ; 2. ЖН В 1— #6; 3.17. 15АМР ССС; 4. 爆 震 传感器 ; 5. 仪表 板 
继电器 中 心 #8; 6. 易 熔 连接 ; Т. 去 车 电池 接头 盒 ; 8.18. 变速 器 接地 ; 9. 15АМР NSS 保险 丝 ; 10. 去 Pass- 
Key I 型 模块 ，11. 仪表 板 继电器 中 心 #7; 12. 活性 碳 铅 压 力 控制 阐 ，13， 加 热 式 风挡 控制 器 ;14，10AMP 
РСМ IGN 保险 丝 ; 15. 仪表 板 继电器 中 心 #5; 16. 空气 流量 计 ; 19. 仪表 板 继 电器 中 心 #8; 20. 点 火 模块 14 
脚 配 线 接头 ; 21. 息 速 控制 马达 ; 21. 8 脚 点 火 开 关 线 束 配 线 接头 ; 23. 点 火 供 电 ; 24. 点 火 控制 ; 25. 燃油 控 
制 ，26. 参考 低 电 压 ; 27. 凸轮 信号 (输出 ); 28. 旁 路 ，29. 电 火花 参考 电压 ;30. 10 伏 传 感 器 供电 ; 31. 传 
感 器 接地 ;32. 凸轮 信号 (输入 )， 33. 曲轴 信和 号 (18X)，34. 同步 信号 GX); 35. 转速 表 信 号 ， 36. 曲轴 位 
置 传感器 ，37. 去 仪表 板 上 转速 表 ，38. 点 火 控 制 模 块 ，39. 凸轮 轴 位 置 传感器 

РСМ 内 : 1. WZH l, 2. 喷 油 器 妇 2; 3. 喷 油 器 闪 3; 4. 喷 油 器 妇 4; 5. 喷 油 器 妇 5; 6. ШКЕ Кб; 7. 
Ж ЖЫ) 8.9. Ж ВЕ, 10.11. 喷 油 器 接地 ; 12. РСМ 接地 ; 13. 燃油 供给 输入 ; 14. EVAP ИЕ; 
15. 加 热 式 风 挡 输 入 ，16. 点 火 供 电 ; 17. МАЕ 信号 ，18. IAC REB 高 电压 ; 19. IAC 线圈 B БЕ; 
20. IAC REA ЖЕ; 21. ACREA EEE, 22. 点 火 控 制 ; 23. 燃油 控制 ; 24. 参考 低 电压 ; 25. h 
轮 信号 ; 26. 旁 路 ，27. 电 火 花 参考 电压 


----1-Ңо[е[=ӊ[о[ә]> жш] 





三 、 电 脑 管 脚 说 明 


管 脚 说 明 

点 火 开 关 

Жр 
ТСС 剩 车 信号 
， 主 电脑 接地 


进 气 温度 传感器 接地 
ТР 传感器 接地 
ECT 传感器 接地 

定 速 伺服 位 置信 号 LO 


定 速 伺服 位 置信 号 HI 
凸轮 轴 传 感 器 
5V 参考 电压 
Жн у 
主 电脑 接地 

进 气 温度 传感器 
爆 才 传感器 
冷却 液 温度 传感器 
节气 门 位 置 传感器 
诊断 测试 线 
еН 
信息 传输 线 
EERS EEN 
燃油 泵 继电器 
旁 路 信号 
点 火 控 制 器 





w 


шй 
> Æ 
pE 


N 


BA5 
BA6 


BA7 


ВА8 


BA9 
BA10 
BA12 


BB3 


BB4 


(==) 
9 


ШЇ 
w 
D 


со 


[5] _ 


BC4 


ШП 


в 





Ж/А 





450 发 动机 接地 


410 ECT В 

















管 脚 说 明 
氧 传感器 














氧 传感器 信号 
除 雾 信号 








氧 传感器 








档 位 开关 了 





档 位 开关 C 
档 位 开关 B 











档 位 开关 A 





GC4 低速 玲 地 风扇 


G ЕЕ н А 


С5 
GC6 TCC HEA 
仿 速 控制 马达 #A LO 


` 息 速 控制 马达 #B HI 





车 速 信和 号 输出 
车 速 传感器 LO 
ЕВ HI 


息 速 控制 马达 #B LO 





ня A4 H 
档 位 开关 DE 
档 位 开关 С 脚 


档 位 开关 BE 
档 位 开关 A 脚 
刹车 开关 C 脚 














| 5 
7 





84 
97 


8 











空调 继电器 2 脚 
风扇 继电器 2 脚 
风扇 继电器 5 脚 
Бн Вр В 
TCC ав DE 
息 速 马达 CH 
息 速 马 达 D 脚 
和 急速 马达 B 脚 


























ж | 
黄 








黄 / 黑 


401 
400 


1223 


车 速 传感器 A 脚 
车 速 传感器 ВШ 
TCC ERA G E 








zE 







管 脚 说 明 
换 档 电磁 阅 A TCC ВШВРЕ 
四 、 检 修 参 考 数 据 
EEZT TT 
ханна 
ТТТ 
| _ жшк | ст | начата | 


随 空气 温度 而 变 


6 


5 
: 
ү ， 
百 分 6 . 
: | 
O emm | > 
m 

Ж 

计 

z 

+ 













/°F 
比 

/s 

数 
Г 
数 
数 
数 


16〈 随 转速 和 发 动机 负荷 而 变 ) 


RE 


氧 传感器 变动 率 
ў i 


爆 震 信和 号 Yes/No _. 


驻 车 档 / 空 档 P-N/R-DL 


7 
% 
П 
Мо 
-N 


P 


вв | 


о 
X 


C| c 
рт 
可 |5 


高 / 低 
高 / 低 
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续 衣 




























«иш» 
О жї [ыр о] 
випа 





$1.9 别克 路 霸 5.7 升 一 一 Buick Roadmaster 5.7L 
V8 TBI (VIN 7) дї ИН, ШИМ. EN 
管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| | 电脑 装置 ， C1， 主 电脑 ，C2, 诊断 接头 ，C3， 故障 指示 灯 ， 

C5: 电脑 接地 ; сє. REZA, Св, 燃油 泵 配 线 接头 ， 

C9: 燃 油泵 /ECM 保险 丝 : C10， 正 时 调整 接头 ，C11， FEMELE 
: “ 非 电脑 装置 ，N1， HREAN: N8: 机 油 压力 开关 ， 


Сент. д. женене, в. ва, с. т ERER: 
D: 冷却 液 温度 传感器 ， Е. ЖЕ, Еа. 车速 传感器 ; 
G， 进 气 温度 传感器 ; 1]. ARERR К. 动力 转向 压力 开关 
| EHER. 1. MAR: 2 息 速 控制 马达 ，3. Интина, 
5. ЖУЗИН (TCO 接头 ，6. 电子 点 火 分 电器 ，6a. 高 压 线 图 ， 
7. 爆 角 传感器 线路 ! 9， 空 气 劳 通电 磁 阀 ; 11. 空调 继电器 ! 
12.EGR Е, 15. #Е#ТЕКИ ШШ; 17. ERM, 


С©чге юма 


二 、 电 路 图 


ECM 







461ORN 
451WHT/7BLK 
450BLK/WHT: 


Ге ТЕ Тов АГ 55ITANVWHT 


Ф 
GE 
4 413TAN 





5 


472TAN 


410YEL 






455PPL 





806PPL/ WHT 14 





441LT BLU/WHT 


42LT BLU/BLK 
18| ката 443LT GRNVWHT 
444LT СЕМ/ВІ К 








ЕСМ Җ: 1. 去 电子 空调 控制 总 成 〈 仅 C68)，2. 车 身 线束 配 线 接头 ，3. 发 动机 接地 ; 4. 诊断 接头 ，5. 
氧 传感器 ，6. 进 气温 度 传感器 ，7. 冷却 液 温度 传感器 ，8, 节气 门 位 置 传感器 ，9. 进 气 压力 传感器 ; 10. 发 
动机 到 车 身 线 束 配 线 接头 ，11. 去 点 火 开 关 ，12., 去 起 动机 电磁 线圈 ; 13. 息 速 空 气 控制 马达 

ЕСМ 内 : 1. 曲 行 信息 传输 ，2. 诊断 测试 接头 ! 3.4. ECM 接地 ，5. 氧 传感器 接地 ，; 6. 氧 传感器 
(82S) 信和 号 ; т. 进 气温 度 传感器 信号 ; 8. К АЕА (ЕСТ) 传感器， 9. ЕСТ TP RIAT 传感器 接地 ; 10. 
TP 信和 号 ; 11. 5 伏 参 考 电压 ; 12， МАР 传感器 信号 ; 13. МАР 传感器 接地 ; 14. 曲轴 信号 ; 15. ТАС 线圈 A 
高 电压 ; 16. IAC 线圈 A (ЕЊЕ; 17. АС В 高 电压 ; 18. ТАС В REE; 19. 21. 配 线 接头 后 
视图 ，20. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，22. 32 W C 一 D 配 线 接头 
















t 3 П 
i 1 2 ! 
1 1 
一 一 1545DK BLU-e 捕 一 ! 
5 Ы---------------—--—--—--------------—-- 2 
6 
atORNBLK 一 -他 ?| 一 - 434ORN7BLK 1 
B 
e —450BLK/WHT 


A OR 150BLK } 


9 





817 
11 = 3PNK 一 ee —39PNK/BLK 419BRN/WHT 
15AMP 12 
39PNK/BLK 





„Г —] 
E 
14 
15 










446LTBLU 


17 
[Р] | aana 


19 


zo zE 467DK BLU— Die |5 


481RED 21 аи 


22 Ср 481RED 7. SAMP 
[В] 468DK GRN 





4 





423WHT 
430PPL/WHT 


ЕСМ 外 : 1.( 仅 货车 ); 2. 定 速 隔离 二 极 管 ; 3. 非 电动 门 锁 ; 4. 去 后 窗 升 降 继电器 ; 5. 驻 车 / 空 档 位 
开关 ; 6. 发 动机 到 车 身 配 线 接头 ; 7. 发 动机 接地 ; 8. 在 驻 车 和 空 档 位 置 , 线路 接地 ; 9. 去 保险 丝 #17 ЯА 
10. 10 脚 仪表 板 配 线 接头 ;11. 23. 28. 去 点 火 开 关 ，12. 故障 指示 灯 ，13. 刹车 开关 ; 14. 19. 21. 发 动机 到 ， 
身 线 东 配 线 接头 ; 15. 四 档 齿 轮 开 关 ;， 16. 自动 变速 器 TCC EEN, 17. 温度 开关 ; 18. 诊断 接头 ; 20. 喷 ， 
Ж #1, 22. 喷 油 器 并 2 24. 信号 发 生 器 ，25. 电子 点 火 控制 模块 ，26. ВЖЕ, 27. 去 转速 表 WRA 
29. 设置 正 时 配 线 接头 和 转速 表 线 路 

ЕСМ 内 : 1. 驻 车 / 空 档 位 置 (РМР) 开关 信 和 号; 2. MIL (尽快 检修 发 动机 ) 控制 ，3. 四 档 齿轮 开关 :. 
в, 4. TCC 控制 ， 5. 喷 油 器 #1 驱动 器 ，6. 喷 油 器 #2 驱动 器 ;， 7. 点火 控制 ПС); 8. 参考 电压 ; 9. 旁 趴 
10. 分 电器 参考 低 电 压 ，11. 13. 配 线 接头 后 视图 ，12. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ; 14. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 


ЕСМ 





t 4800RN 5 










CH 490RED 


48008м 
120GRY 


7-<—— 120СКҮ 





10-<— 31ТАМ 


50BRN 


67LT BLU 






59DK GRN 一 一 - 


L 150BLK 
17 


67LT BLU 
762DK GRN/YEL 













20AMP 


ЕСМ $\: 1. 车 电池 接头 使 2. 20AMP 燃油 泵 /ECM 直列 式 保险 丝 ; 3. 去 B 十 ; 4. 燃油 泵 测试 接头 ; 5. 
油泵 继电器 ，6. 17. 发 动机 接地 ; 7. 去 燃油 泵 ; 8. 燃油 泵 机 油 压 力 开 关 ; 9. 20. 去 点 火 开关 10. 去 指示 
[з 11. 密封 压力 27КРа; 12. 空调 选择 开关 ， 13. 高 压 输 出 开关 ; 14. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 ; 15. 空调 压 
] 开 关 ; -16. 空调 压缩 机 离合 器 线 图 ，18. 电子 气候 控制 ，19. 空调 继电器 

ЕСМ рч: 1.2. WEWER: 3. 燃油 泵 继电器 驱动 器 ; 4. ЕСМ ЖЫ; 5. 燃油 泵 信号 (电压 监视 ); 6. 空 
1 请 求 ; 7. 空调 离合 器 继电器 ; 8. 10. 配 线 接头 后 视图 : 9. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ; 11. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 


ЕСМ 










=] 4280К GRN/YEL 1 





485BLK 
486ВАЧ 
496DK BLU 


439РМК/ВЕК-4 A6 


14 


5 





439PNK/BLK 435GRY 6 


15 
一 450BLK/WHT пап 495LT BLU/ORN. 
16 
17 


7 


ЕСМ 外 : 1. ЕВН, 2.7. 发 动机 到 车 身 线束 配 线 接头 ，3. 去 点 火 开关 ， 4. EER, 5. ЖА 
磁铁 发 电机 ，6. 去 仪表 板 ，8. 车 速 传感器 缓冲 器 总 成 ! 9. 发 动机 到 车 身 线 束 ; 10.12.16. 发 动机 接地 ，11. 
爆 震 传感器 模块 ，13. 爆 震 传感器 ，14. ZAFERLER, 15. EGR ШЕЮ]; 17. 动力 转向 压力 开关 

ЕСМ A: 1. ЖНА, 2. 车 速 传感器 (У55) 信号， 3. 爆 才 传感器 系统 信号 ; 4. 
点 火 供 电 ， 5. 空气 旁 路 电磁 阁 控 制 : 6. EGR EENE: 7. 动力 转向 压力 开关 输入 ; 8.10. 配 线 接头 后 视 
图 9. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，11，32 脚 C 一 D 配 线 接头 


© усе ченеле уна нна нр БИНИ 


三 、 电 脑 管 脚 说 明 


管 脚 名 管 脚 说 明 каме | 线路 编号 连接 元 件 


燃油 泵 继电器 驱动 | 深 绿 / 白 | 465 燃油 泵 继电器 C5 肢 















A3 ЕН С Y 深 绿 / 黄 | 428 т БАМ ЕНЕ B W 
А4 EGR т) Ж 435 | EGR ШШ} А 肢 
A5 故障 指示 灯 控 制 棕 / 白 419 故障 指示 灯 











| 爆 震 传感器 B 脚 
粉红 / 黑 439 эз “ЭЖ ШЕЮ АШ 





















EGR ERA BH 
BCT, ECT A Ж 
А11 ТР 和 黑 452 | ТРВ 
ТАТ {ЕЗЖЕ IAT A Ж 





RMR 
Ж 120 燃油 泵 继电器 СІ 


B2 坎 油 泵 信号 
燃油 泵 机 油 压 力 开 关 DD 肢 


B3 | 分 电器 参考 电压 LO 黑 / 红 | аз 点 火 控制 模块 A 肢 













B5 参考 电压 Ж/А 430 点 火 控 制 模块 C 肢 
B7 RRAS ж | 485 ЖЄ Ж ЫЛ С 
B8 空调 请 求 浅 蓝 67 









B10 驻 车 空 档 位 置 开 关 信 号 a/g 434 驻 车 空 档 位 置 开 关 















IAC 线 图 B LO 浅 绿 / 黑 | 444 息 速 控制 马达 он 
Са IAC ЖШ В НІ 443 аже ЧК CH 
ТАСВ A HI 息 速 控制 马达 в 














IAC 线圈 A LO 
曲轴 信号 
冷却 液 温度 信号 
进 气 压力 信号 


息 速 控制 马达 A 脚 











管 脚 说 明 


























[О эне» | 

m| им |w 

| 进 气压 力 传感器 接地 | 

[юш | 

[ШШ яе 

| D6 | __ 氧 传 感 器 接地 | 

| 07 | MERENS | 

ри | Мәш | 

| Dl6 | жаі | 喷 油 器 #1B 肢 

四 、 检 修 参 考 数据 
тИ НИ 
rn lv we 
一 зшяя | ae [| ж» 7 
ЕЕ 

E ааа 
[женава |н аа 
анна | ҥш | тт 
e [ҥш | ше _ 
аязы [ҥш | к 
е [оюу 
СО жж [ ож | = 
ачаан | xx | о хї о _ 
элш нна 
一 es [ме [= 


жаак 


13. 57-14. 5 


51.10 х# 2.3 升 一 一 Buick Skylark 2. 31. (VIN 
3) л БЕН. 电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检 


修 参 考 数据 





[| | 电脑 装置 C1， 主 电脑 ! C2， 诊断 接头 ;， C3: 故 库 指 示 灯 ， 
C4， 电 脑 电源 ; C5: 电脑 接地 ;C6: RRR 


Сз. 燃油 泵 测试 接头 
曲轴 箱 通风 油 / 汽 分 离 器 N16: 曲轴 箱 通 风 闹 ，N17: Е, 


|: 非 电脑 装置 : N1: 
N14: 空调 高 速 风 肩 继 电器 ， 


[ | 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 ， 
5. ЖА Е TCC) 接头: 9. 冷却 风 记 继电器 ;10. FERE EAN 


13. 空调 压缩 机 继电器 


Оваа, д. жеше, в. Деви, с. 节气 门 位 置 传感器 ; 
D: 冷却 液 温度 传感器 ，F， 车 速 传感器 ，]， 爆 戏 传 感 器 ， 


Т: 进 气 温度 传感器 ，M : 变速 器 档 位 开关 
一 77 一 


二 、 电 路 图 


ECM 





ЕСМ 外 : 1. 去 TCC (自动 变速 器 )，2. 发 动机 接地 ，3. 15 脚 仪表 板 配 线 接头 ;4. 诊断 接头 ; 5. 氧 传 
感 器 ，6. 氧 传感器 配 线 接头 ，7. 进 气 温度 传感器 8. 进 气压 力 传 感 器 ; 9. 节气 门 位 置 传感器 ;10. 空调 制 
冷 剂 压力 传感器 ，11. 冷却 液 温度 传感器 ，12. 爆 震 传感器 ，13. 易 熔 连接 ; 14. 去 B 十 

ЕСМ 内 : 1. 诊断 测试 ， 2. 3，ECM 接地 ; 4. 氧 传感器 (025) 参考 低 电压 ; 5. 串 行 信息 传输 ;6. 氧 传 
感 器 (025) 信和 号 ; 7. 保 活 存储 器 (B+); 8. ТАТ 信号; 9.14. 传感器 接地 ， 10. MAP 信号; 11.12. 5{К 
参考 电压 ，13. TP 信号 ，15. 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 ; 16. ЕСТ 信号 ，17. BRAS 


ЕСМ 











2 a 
16—07 5—?39РМК/ВК 639PNK/BLK 
20 AMP 4 


врте | 











239PNK/BLK 


423WHT 
485BLK 
483LT GR 


ECM 外 , 1.15. 去 点 火 开关 ; 2. 点 火 开 关 保险 丝 ; 3. 次 油 系 / 喷 油 器 保险 丝 ! 4 15 脚 仪表 板 配 线 接头 ， 
5. 去 B 十 ; 6. 去 仪表 板 ; т. 仪表 板 配 线 接头 ;8. 燃油 泵 继电器 ; 9. 机 油 压 力 开关 ; 10. 燃油 桶 测试 端子 ; 11 
后 ABS 5 脚 配 线 接头 ; 12. 燃油 泵 (在 油箱 内 ); 13. 喷 油 器 ; 14. ЕСМ 保险 丝 ; 16. 电子 点 火 控制 模块 ; 17. 
曲轴 位 置 传感器 ，18, 去 转速 表 

ЕСМ ру. 1. 点 火 供电 ，2. 燃油 茶 继 电器 控制 ;3. 喷 油 器 驱动 器 2?、3; 4. 喷 油 器 驱动 器 1、4; 5. 转速 
表 ; 6. 点 火 控制 1; 7. 点 火 控制 2 8. 7X 参考 高 电压 ; 9 参考 低 电压 


ЕСМ 








D 
151BLK i| 50BLK/WHT 

-一 14 

450BLK/WHT 
16 
15 = 439PNK/BLK а peH e| 
17 
420PPL 


22ТАМ/ВІ.К. 





22 -一 一 一 sopNK/BLK— (spRN/wHT 


23 


ЕСМ 外 : 1. 去 点 火 开 关 ; 2. 空调 保险 丝 ; 3. 空调 控制 开关 ; 4. 10. 21. 15 脚 仪 表 板 配 线 接头 ; 5.12. 空 
调 压 缩 机 离合 器 ! 6. 空调 压缩 机 继电器 ! 7'， ERLS 保险 丝 ; 9. НЕВИН: 11. 去 B 十 ; 13. 散热 器 
风扇 ，14. 发 动机 接地 ，16. 刹车 开关 ; 17. 开启 WAE, 18. 二 档 齿 轮 TCC 开关 ; 19. ТСС а; 20. 
去 诊断 接头 ，23. 故障 指示 灯 ; 24. 易 熔 连接 

ЕСМ 内 :1. 空调 请 求 ，2. 空调 压缩 机 离合 器 控制 继电器 ，3. 散热 器 风扇 继电器 控制 ;， 4, 无 空调 程序 
( 仅 无 空调 车 辆 )，5. 接地 ;6. 扭力 转换 (Аб), 7. MIL 控制 


ЕСМ 






Kw 
H e 
[ч] 4340RN/BLK 


1 


443LT GRN/WHT 
16 J { 444LT GRN/BLK 

ІТ BLU/WHT 
442LT BLU/BLK: 






ЕСМ 外 :1, 3. 14. 15 脚 仪 表 板 配 线 接头 ;2. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 ;4. 去 仪表 板 线束 ;5, 车 速 传感器 ;6. 12. 
去 点 火 开关 ; 7. 仪表 保险 丝 ; 8. 仪表 板 配 线 接头 ，9. 水 温 表 指示 灯 ; 10. 去 发 电机 ，11. ЗЕРЕ Н В, 
13. 15AMP ERLS 保险 丝 ，15. 去 空调 控制 继电器 ，16. 息 速 控 制 蕊 达 

ЕСМ 内 : 1. PNP 开关 (自动 变速 器 )，2. VSS 信号 (高 电压 ); 3. VSS 信和 号 ( 低 电 压 ); 4. 车 速 信号 
(每 英里 4 000 脉冲 ); 5. 水 温 表 指示 灯 控 制 ，6，EVAP 了 驱动器; 7. IAC 线圈 B 高 电压 ; 8. IAC 线圈 В 
低 电 压 ; 9 ACHA 高 电压 ; 10. IAC 线圈 A {ШЕ 


三 、 电 脑 管 脚 说 明 









管 脚 说 明 
主 电 脑 接 地 
主 电 脑 接地 














进 气 压力 、 节 气门 位 置 和 空调 压 
力 传感器 5V 参考 电压 



















氧 传感器 信号 





РВ2 





PB3 点 火 控制 器 





节气 门 位 置信 号 
























н 


息 速 控制 马达 в HI 

















、 К ТАТ В 脚 


69 
и 
接地 M/A 450 发 动机 接地 

РВ6 氧 传感器 接地 
РВ7 


褐 413 
深蓝 417 


PC9 进 气 温度 信号 җ 472 ЖУЛА Ж {БАШ 
10 ` 





PC10 冷却 液 温度 信号 黄 4 冷却 液 温度 传感器 B 法 
PC15 黑 485 SKRR B W 
PD1 点 火 参考 信和 号 黑 / 红 453 点 火 模块 H 脚 










易 熔 保险 丝 
燃油 泵 继电器 5 脚 


TPS B 财 
ECT A 脚 
А/С 压力 传感器 A Ш 


点 火 模块 A 脚 





TPS С 脚 
389' 仪表 板 A 脚 


627 仪表 板 上 转速 表 
441 IAC C H 
442 IAC D # 























RR 























Poz | 空调 请 求 信号 | aa | 66 | 空调 有 关 R 黎 | 


1 л 
4 








1 
BC13 яи г: 爆 震 传感器 


59 i 
BD1 档 位 开关 橙 / 黑 34 档 位 开关 A 脚 
вр? 二 档 齿轮 开关 档 位 开关 CH 
438 ` 
451 





BD3 三 档 齿轮 开关 深 绿 / 白 档 位 开关 В 脚 
Врб 诊断 测试 线 白 / 诊断 接头 B 脚 


Ш 








BD12 信息 传输 线 461 ШЕ mr 
BD13 车 速 信号 HI | к | 4% | 车 速 传感器 A 脚 
FARSO ж | 401 | FARRER 
39 


点 火 开 关 电 源 粉红 / 黑 | 6 
四 、 检 修 参 考 数 据 


仪表 板 G 脚 - 





























续 表 
шя юш БИНИ НИ 
етш эш | »ш Н 









O 驻 车 档 / 空 档 


ә СИ 


жш [у [юне | 
кеа [ык [шше 
мш шш o 


теа [от | жє 
aa [оъ [| 
зш [| кеш [| кш 
япан [от [ = 
ама [| жк [ш\швхиснасмантик йж 
= [жж | асиядисаяонн ие | 
ИНЕ пни иа Н 



















$1.11 K Ё 3.3 # —— Buick Skylark 3.3L V6 
(VIN N) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 
明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





[| 电脑 装置 сі. 主 电脑 ，C2， 诊断 接头 ，C3， 故障 指示 灯 
С4. 电脑 易 熔 保险 丝 ， С5. 电脑 接地 ， C6: 保险 丝 盒 ; 
Ст. 的 油泵 测试 接头 
i“; 非 电脑 装置 мі, 曲轴 箱 和 通风 阔 ，N2， 空 淄 器 ，N3， 风机 马达 继电器 ; 
N4， 变速 器 档 位 开关 ，N5:， 活性 碳 人 
Гем. 1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 ， 
4. ЖЕНЕ (ТСС) 接头 ; 5. 点 火电 脑 / 高 压 线圈 ; 6. 冷却 风 筷 继电器 ; 
т. 空调 压缩 机 继电器 ，8. вњ 


Ота. д. оча, в. 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ; 
D: PARERE E PREBI Р, 曲轴 位 置 传感器 ， 
С. 爆 展 传感器 ， 日， 中 央 档 位 指示 器 ; J， 方向 机 转向 柱 档 位 指示 器 


二 、 电 路 图 


ECM 









N 
5 r А | 231TAN/BLK 


= 150BLK 
т 839PNK/BLK 4 





4400RN 


19 =é ORN -| 440ORN 


ЕСМ Я. 1. ЯНЕ, 2. 变速 器 接地 ，3. 机 油 压力 开关 ，4. МЯ, 5. 人 燃油 泵 测试 接头 ! 6. 去 
机 油灯 ; 7. 喷 油 器 #1 一 #6! 8. 燃油 泵 / 喷 油 如 保险丝 ， 9.13 去 点 火 开关 ; 10. 变速 器 接地 ! 11. 曲轴 位 置 
传感器 ，12. 转速 表 ; 14. 点 火 开 关 /ECM 保险 丝 ，15. 点 火 控制 模块 ，16. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ，17. 空 
气流 量 计 ; 18. 变速 器 下 部 接地 ，19. 去 蓄电池 正极 

ЕСМ 内 ，1. RMF, 2. 喷 油 器 1、3、5; 3. MHAE 2, 4, 6, 4. 喷 油 器 接地 ; 5. 参考 电压 ; 6. 参考 低 
电压 (接地); 7. 点 火 控制 ，8, 旁 路 ，9. 点 火 供电 10. MAF 传感器 信号 ，11. ЕСМ 接地 ， 12.13. 蓄电池 
供电 


ЕСМ 


1 
ВЕР БКС 535DKGRN 
2 
3 上 2RED 一 -上 532BLK/RED. 
日 












15AMP 
Юе 
439PNK/BLK 


439PNK/BLK 


ы 459DK GRN/WHT 
5 


9DK GRN Зза 
рек 





444LT GRN/BLK 


50BRN 66LT СВМ 


10AMP 
23 um Q amr 
24 
25 
суа 
num О) rai 35DK GRN 
26 STAT 
27 





ECM $\: 1. 散热 器 风扇 继电器 ，2. 易 熔 连接 ; 3. 去 起 动机 B 十 ; 4. BRUA, 5.16. 变速 器 上 部 接 
H, 6. 活性 碳 馈 电磁 阀 ，7. 18. 23. 去 点 火 开 关 ，; 8. ERLS 保险 丝 ， 9. 位 于 变速 器 内 ， 10. 车 速 传感器 ; 11. 
去 仪表 板 上 车 速 表 ，12. TER, 13 去 诊断 接头 端子 F，14. 刹车 开关 ， 15. 空调 离合 器 继电器 ，17. 空调 
离合 器 ，19. 空调 保险 丝 ; 20. 息 速 控制 马达 ; 21. 空调 控制 开关 ; 22. 故障 指示 灯 ; 24. 仪表 保险 丝 ; 25. 
“检查 仪表 ”指示 灯 缓 冲 器 ，26. 过 热 指示 灯 ，27. 〔 仪 表 板 ) 

ЕСМ р: 1. 风扇 继电器 2. ТЕЙЕШ, 3. VSS 高 电压 ， 4 VSS 低 电 压 ; 5，4K/MI 车 速 表 ; 6. ТСС, 
7. 高 档 齿轮 (三 档 )， 8. 中 档 齿轮 (二 档 )，9. 刹车 开关 ，10. 空调 继电器 ; 11. IAC 线 图 A ВЕЕ, 12. 
IAC 线 图 A ЕФЕ, 13. IAC 线圈 B 高 电压 ; 14. АСЗ В 低 电 压 ， 15, 空调 请 求 ，16，MIL (尽快 
检修 发 动机 )，17. 过 热 指 示 灯 


ЕСМ 












85WHT 


[В| 416GRY 
380GRY/RED 
452BLK 


410YEL 
452BLK 


452BLK 
2—19] 17DK BLU 
[А] 416GRY 


[ 413TAN 
7 





12 一 一 一 一 461IORN 


”ECM 外 : 1. 从 电 控 变 速 器 或 仪表 板 来 ;2, 从 定 速 模块 端子 下 来 ;! 3 空调 压力 传感器 4. 冷却 液 温 度 
传感器 ;5. 节气 门 位 置 传感器 ， 6. 氧 传感器 7. 变速 器 下 部 接地 ，8. ЖЕЛЕ 9. 去 TCC; 10. 变速 器 
下 部 接地 : 11. 诊断 接头 ; 12. 去 数字 式 仪 表 板 

ЕСМ 内 : 1. 驻 车 / 空 档 位 置 输入 ，2. 定 速 动作 ; 3.8. 5 伏 参 考 电 压 ，4. 空调 压力 信和 号; 5. 冷却 液 温度 
信和 号， 6. 传感器 接地 ， 7. 节气 门 位 置 传感器 ，9. 氧 传感器 信号 ; 10. 氧 传感器 接地 :12. 诊断 请 求 ，13. $ 
行 信息 传输 


三 、 电 脑 答 脚 说 明 
























416 А/С 压力 传感器 B 脚 
信息 传输 t 461 诊断 接头 M № 
燃油 泵 继电器 燃油 泵 继电器 5 脚 















主 电 脑 接 地 
蓄电池 电压 






ж/н 发 动机 接地 


起 动机 保险 丝 









[ез] 
w 


ECT A # 
TPS С 脚 
A/C A Ж 






BB6 传感器 接地 














[| 


9 


车 速 信号 LO 
车 速 信号 HI 
BB11 车 速 信 号 输出 R 
刹车 信号 Ж 


车 速 传感器 
车 速 传感器 
仪表 板 
HERK AR 






































点 火 控制 器 白 

空调 请 求 信号 浅 绿 

ҮШ (1,3, 5) 深蓝 

BC12 Ж (2, 4, 6) 
[2А 
BD1 主 电脑 接地 
次 油 器 接地 
7 喷 油 器 接地 











并 
ж 


2 








440 易 熔 保险 丝 


Ж/А 551 发 动机 接地 


=| 450 发 动机 接地 


黑 / 白 450 发 动机 接地 


8 点 火 参 考 信号 HI 紫 / 白 430 点 火 模块 D W 
9 点 火 参 考 信 和 号 LO / 红 453 点 火 模块 G 脚 
定 速 控制 器 白 85 REER E N 

三 档 齿轮 438 变速 器 接头 B 脚 


ақ 白 232 变速 器 接头 СЩ 
/ 黑 434 档 位 开关 


w 
= 
Ж 


8 


ЁН 





档 位 开关 


8 








、 检 修 参 考 数据 























am 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 
С/Е 85~105/185-~ 221 









ҮЛЕ] [ЇН] 毫秒 (ms) 2.0~4.0 (可 变 ) 


4 











| з ы» 
жаш | ы [О ош _ 
шт [еы | у» 
7 
аа 

вине 
ашны _ 
жаен ` 
O o 









A 
| 


测试 项 目 检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 





系统 电压 у 


13.6 (可 变 ) 








空调 制冷 剂 压力 Pa/V 


0~399/0. 2~4.5 








TA YE DR 百分比 





15% (ајд) 





Yes/No 


息 速 马达 Г 





燃油 微调 动作 | Yes/No 


Yes/No 








ON/OFF 





| 作用 /释放 


释放 〈 当 踩 下 刹车 踏板 时 ) 








Yes/No 
标准 /高 压力 


No 








风 康 1、 风扇 2 ОМ/ОЕЕ 


QDMA 高 / 低 





低 〈 如 果 不 在 二 档 或 三 档 或 刹车 踩 下 ， 则 亮 ) 








高 / 低 


QDMB 


高 (如果 风扇 2 指示 ON 时 ， 则 低 ) 








| Yes/No 


二 档 作 用 





No 





一 


三 档 / 四 档 作 用 Yes/No 








| 
| No 


第 二 章 凯迪 拉克 部 (СаашШас) 


21 艾 伦 特 4.6 升 Cadillac Allante 4.6L 
(VIN Y，9) 元 件 布置 图 、 电 路 图 


一 、 元 件 布置 图 






НШ ОНЕ 


ако 


og IBAE AE H 5 Ha 
Eo A 
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аи 
к========А 























八 线 路 接头 ，1. 诊断 接头 


(CD 传感器 : 1. 节气 门 位 置 传感器 ; 2. 进 气压 力 传感器 ; 3. 进 气温 度 传感器 ; 4. 冷却 液 温度 传感器 ， 5 
后 氧 传感器 ;6. 前 氧 传感器 ; 7. 车 速 传感器 ; 8. 变速 器 档 位 开关 ; 9. ТСС 刹车 开关 ; 10. 
动力 转向 压力 开关 ;11. 机 油 压力 开关 ;12. 变速 器 温度 传感器 ;13. 凸轮 轴 位 置 传 感 器 ;14. 
刹车 增 压 助力 器 ; 15. 变速 器 压力 开关 ; 16. 变速 器 车 束 传 感 器，17, 爆 震 传感器 ; 18. Ж 
车 开关 ; 19. 冷却 液 液 面 开 关 ; 20. 曲轴 位 置 A 和 B 传感器 ， 21. 发 电机 ; 22. 定 速 控制 开 
关 ; 23. 点 火 开关 
: ;控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 急速 控制 马达 ;3. 液 力 变 矩 器 (TCO; 4. 活性 碳 包 电磁 阀 ; 5. 点 火 控 
制 模块 ; 6. 定 速 控制 器 ; 7. 变速 器 A ВНЕ, 8. 变速 器 压力 控制 电磁 焙 ; 9. EGR 
НЩ; 10. 空调 压缩 机 离合 器 ; 11. 故障 指示 灯 
<> 非 电脑 装置 ，1. НАНОВА, 2. ЖЕШ ЗЕ 





1 3 PCM 






841BLK 







844BLK7LTBLU 2 






5 









455PPL 
SI120BLK /ORN 
1—0 







16 417DK BLU 






476BLK /PNK: 





410YEL 


450BLK/WHT 
450BLK/WHT 
S229 


450BLK/WHT 
aL | ——450BLK/ WHT. 
276104 


РСМ 外 : 1. 仪表 板 保险 丝 盒 ，2. 保险 丝 B5; 3. ШІ, 4. ШОШ Н, 5. 喷 油 器 共 6; 6. 喷 油 器 
#7; 7. 距 油 器 共 2; 8. ИШДЕН 5; 9. 喷 油 器 #5; 10. 喷 油 器 #8; 11. 仪表 板 保险 丝 盒 ; 12. 去 点 火 开 关 1; 
13. ЖЕ B3; 14. 进 气温 度 GAT) 传感器 ，15. 进 气压 力 (MAP) 传感器 ; 16. 节气 门 位 置 (TP) 传 感 
8, 17. 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 

РСМ 内 : 1. ЖИН #1 Ф) (Р031, PS04); 2. 喷 油 器 #4 控制 (PD30，PS04); 3. 喷 油 器 共 6 控制 
(РО30, Р504); 4. 喷 油 器 #7 控制 (PD31, PS04); 5. 喷 油 器 #2 控制 (PD30, PS04); 6. 喷 油 器 #3 控制 
(Р031, Р504); 7. 喷 油 器 #5 控制 (PD31，PS04); 8. 喷 油 器 #8 控制 (PD30，PS04); 9. IAT 传感器 信 
号 (PD05); 10.14. 5 伏 回路 11， MAP 传感器 信号 (PD02); 12. 5 伏 参 考 电压 ; 13. TP 传感器 信号 
(PD01); 15. ЕСТ 传感器 信号 (PD04); 16. 17.18.19. 接地 










tt 










5229 


50BLK/ WHT. 
C104 | 
450BLK/WHT- 


















5109 
5 


750PNK/BLK —— A p- 4 6 
7 


435GRY 
1456BRN 
476BLK/PNK 


PLUG 
PLUG 


PLUG x 
T ат В] 

РСМ $h: 1. 前 加 热 型 氧 传感器 ; 2. 后 加 热 型 氧 传感器 ; 3.5. 仪表 板 保险 丝 盒 ; 4. 保险 丝 C1; 6. 去 点 
火 开 关 3; 7. 保险 丝 C5; 8. 排 气 再 循环 (ЕСК) EER: 9. 刹车 助力 器 真空 (BBV) 传感器 ; 10. 仪表 板 
保险 丝 盒 + 11. 去 点 火 开 关 l; 12. 保险 丝 B7; 13. 曲轴 位 置 A 传感器 ，14. 曲轴 位 置 B 传感器 ; 15. 凸轮 轴 
位 置 传感器 ; 16. 点 火 控制 模块 

РСМ 内 : 1. 前 氧 传感器 高 电压 (PD32); 2. 前 氧 传感器 低 电 压 (PD32); 3. 后 氧 传感器 高 电压 
(PD33); 4. 后 氧 传感器 低 电压 (PD33); 5. EGR IGN; 6. EGR 控制 痊 (PD03、PS02);7. EGR 反馈 (PD07、 
PD13); 8. 5 REK: 9. 5 伏 参 考 电 压 ; 10. 刹车 助力 器 真空 信号 (PD84); 11. 参考 低 电压 /凸轮 低 电压 ; 12. 
点 火 控 制 (PS09、PS22); 13. $B; 14. 4X 参考 高 电压 ; 15. (1/2X) 凸轮 高 电压 ; 16. 24X 曲轴 


РСМ 
| С201 







1039PNK/BLK 


A3 上 上 229BLU —— Fa BLU. 


a 


A7} 1433GRN 1433DK GRN 3 
5 15 -1714BLK/WHT. 1714GRY 4 
1715BRN/WHT. 1715LT BLU 


-~ 


ww 


19ТАН ЛЕНТ-——{С? 


419BRN/WHT 9 
| D2 |- 818RED/WHT == 


РСМ 外 ; 1. 仪表 板 保险 丝 盒 ; 2. 去 点 火 开 关 1; 3. 保险 丝 A7; 4. Pass-key 解码 器 模块 ; 5. 13. н] 
ЖЯ О ЕНЕ (ЕВТСМ), 6. 实时 减 震 (RTD) 模块 ; 7. 车身 电 脑 模块 (BCM); 9. 蜂 鸣 器 模块 ; 8. 二 
极 管 总 成 ; 10. 仪表 板 CPO; 11. 诊断 接头 ; 12. 诊断 / 储 能 模块 (DERM) 14. 车 身 电脑 模块 (BCM) 15. 
气候 控制 /司机 信息 中 心 (CCDIC)，16. ЖЕЖ (RTD) 模块 ，17. 空调 程序 器 

РСМ Р: 1. 点 火 开 关 1 (СРр15), 2. 起 动 燃油 供给 输入 ; 3. 起 动机 抑制 输出 ; 4. 目标 扭力 输入 ; 5. 供 
给 扭力 输出 ; 6. 升 / 降 信 和 号 输出 ; 7. 车 速 输出 〈 每 英里 4 000 脉冲 ) (PD12); 8. 停止 一 -发 动机 机 温 输 出 ， 
9. МП, (尽快 检修 发 动机 ) 控制 ，10. 车 速 输出 (每 英里 4 000 脉冲 )，11. 诊断 输入 /输出 ，12. 信息 输入 / 
输出 


5219 


150BLK 


532BLK/RED 
四 
ор 
533BLK /PNK 





E 450BLK/WHT 
450BLK/WHT | 5029 


T GIA 

РСМ 外 : 1. 去 点 火 开关 1; 2. 仪表 板 保险 丝 盒 ， 3. 保险 丝 НӨ; 4 空调 庄 缩 机 离合 器 继电器 下，5. 空 
调制 冷 剂 压力 开关 ; 6. 发 动机 机 舱 保 险 丝 盒 ; 7. 12. НЕ, 8.13. 易 熔 保险 丝 ; 12; 9. 空调 压缩 机 离合 
器 二 极 管 ，10. 空调 压缩 机 离合 器 ;11. 发 动机 机 舱 保 险 丝 僵 : 14. 左 冷 却 风扇 电机 ; 15. 冷却 风扇 #1 继 电 
#ї, 16. 多 功能 杆 ; 17. 冷却 风扇 #2 继电器; 18. 扭力 管理 利 车 开关 ;， 19. 仪表 板 保 险 丝 盒 ; 20. 去 点 火 开关 
3; 21. REZ Cl; 22. ЮДА; 23. ФА Н 3 继电器 ，24. 爆 震 传感器 ，25. 变速 器 档 位 开关 ， 
26. 冷却 液 液 面 高 度 开关 

РСМ 内 : 1. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 控制 (РО20); 2. 冷却 风扇 低速 控制 (PS08)，3. 冷却 风扇 高 速 
控制 (Р508); 4. 爆 震 传感器 输入 (PD40、PD41); 5. 驻 车 / 空 档 输 入 (PI79); 6. 冷却 液 液 面 高 度 开关 输入 
(PI87) 






四 PCM 


1230GRY /RED | 183 | 1 










1232LT BLU 


1233DK СВМ/ҮЕІ. 


Г 


Кап 585LT BLU 585TAN/WHT вие | 


5110 
469DK BLU 469BLK/ORN 


C111 


771BLK -j — 1224PNK 
| 
і 
і 

772WHT 一 加 -一 ax BLU 
| 


С112 
12281Т СЕМ E 1288RED/BLK 


229DK СЕМ E 12291Т BLU/™ 


PCM 外 ; 1. 变速 器 输入 速度 传感器 ; 2. EE ERRA 3. DERRER Я, 4. ФИЛ В, 5. 
REV Ж; 6. LO 开关 ; 7. Ра 336; 8. РЗ 开关 ; 9. 04 开关 ，10. 节气 门 位 置 开关 ; 11. 息 速 控制 ASC) 
马达 ; 12. 变速 器 压力 控制 电磁 六 

РСМ A: 1. 变速 器 速度 输入 НІ (PD72); 2. 变速 器 速度 输入 LO (PD72); 3. 车 速 输入 HI (PD12); 4. 
车 速 输入 LO(PD12); 5. 变速 器 温度 输入 (PD77)，; 6. 5 伏 回 路 ;7. 9.11. 点 火 ，8. 变速 器 档 位 开关 X 输入 
(PD71); 10. 变速 器 档 位 开关 立 输 入 (РЮ71), 12. 变速 器 档 位 开关 Z 输 入 (PD71); 13. 节气 门 位 置 开 关 输 


А (Р172); 14. Ж йй; 15. ISC 马达 控制 ; 16. 变速 器 压力 控制 电磁 阐 控 制 (PO21、PS20); 17. 变速 器 压力 
控制 电磁 阀 动作 


net 


РСМ 


4300RN ——————у/м „6—42 


1058LT SRNT Joker п 日 154BLK 


4 
239RED/BLK=— 5 
6 













239RED/BLK 
C201 
239PNK/BLK 


C/C VAC 
(PO09, PS0?) 
12У-9 





403DK BLU/WHT 
5229 


С/С УЕМТ 450BLK/WHT 
(roo Бо?) Б о 


РСМ 外 ; 1. 行李 箱 保 险 丝 盒 ， 2. 去 车 电池 ; 3. 保险 丝 B7，4. 18. 仪表 板 保 险 丝 盒 ，5. 去 点 火 开关 1; 
6. 保险 丝 B1; 7. 燃油 泵 #1 继电器 B; 8. 燃油 泵 ; 9. 机 油 压 力 传感器 ， 10. НЯН 继电器 D; 11. 机 油 
压力 传感器 输入 ; 12. 定 速 控制 伺服 机 构 ，13. 伺服 位 置 传感器 ，14, LASERA, 15. адн, 16. 多 
功能 杆 ，17. 停止 /BTSI/ 定 速 刹车 开关 ; 19. 去 点 火 开 关 3; 20. 保险 丝 C1，21. 扭力 管理 刹车 开关 

РСМ A: 1.2. WER, 3. 燃油 泵 #1 继电器 控制 (PS05); 4. 燃油 泵 反馈 (PD10); 5. 伺服 位 置 传感器 
输入 HI (PD70)，6. 伺服 位 置 传感器 输入 LO 7. 定 速 设 定 / 取 消 输入 《P183)， 8. 还 原 / 加 速 输入 (РІ84), 
9. 定 速 动作 输入 (PI82); 10. 停止 /BTSI/ 定 速 刹车 开关 输入 (P170) 


一 98 一 7 






Clll 


norn eja GRN- зк |1 










С201 


1725PPL/WHT: 1725ORN 5 


РСМ 外 : 1. 变速 器 换 档 电 磁 闪 А, 2. ERRERA B 3.8. 仪表 板 保险 丝 盒 ! 4, 9, 去 点 火 开 关 3, 
5. 保险 丝 C5，6. 蒸发 排放 控制 电磁 赔 ;，7. 动力 转向 自力 开关 :， 10. RR СІ, 11. 扭力 管理 刹车 开关 ， 
12. TCC ФЙ; 13. 接 通 输入 ; 14. 发 电机 | 

РСМ 内 ; 1. ИН А 控制 《PO10); 2. 换 档 电 磁 阐 B 控制 (PO11); 3. ЖЕН h НИКЕ В] 
(POOD; 4. 动力 转向 压力 开关 输入 (РІ85), 5. 加 长 行程 刹车 开关 输入 (P186)， 6. WHEE (TCC) 4] 
车 开关 输入 (PI71); 7. 液 力 变 矩 器 控制 (PO02、PS01)，8. 发 电机 控制 /反馈 (Р523) 


$2.2 挨 尔 多 拉 多 / 塞 准 利 亚 4. 6 升 一 一 Cadillac Eldo- 
rado/Seville 4. 6L (VIN Y, 9) 元 件 布 置 图 、 电 
路 图 | 


一 、 元 件 布 置 图 


Ма! үш шү" 
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“аваз. 1. 诊断 接头 


CD 传感器 ; 1. 节气 门 位 置 传感器 ; 2. 进 气 压力 传感器 ; 3, 进 气温 度 传感器 ; 4. 冷却 液 温度 传感器 ; >. 
后 氧 传感器 ; 6. 前 氧 传感器 Т. 车 速 传感器 ，8. 变速 器 档 位 开关 ;9.TCC 制 动 开关 ; 10. 
动力 转向 压力 开关 ;11. 机 油 压 力 开关 ;12. 变速 器 温度 传感器 ;13. 中 轮轴 位 置 传感器 ;14. 
刹车 增 压 助力 器 15. 变速 器 压力 开关 ，16. 变速 器 车 速 传感器 : 17. 爆 震 传感器 ，18. A 
车 开关 ; 19. 冷却 液 液 面 开 关 ; 20. 曲轴 位 置 A 和 B 传感器 ; 21. 发 电机 ， 22. 定 速 控制 开 
Жз 23. 点 火 开关 
[|] 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ;3. 液 力 变 矩 器 (TCO; 4 MERRER; 5 点 火 控 
制 模块 ; 6. 定 速 伺 服 控制 ;7. 变速 器 AMBERR; 8. 变速 器 压力 控制 电磁 痪 ;9. EGR 
电磁 阀 ，10、 空 调 压 缩 机 离合 器 ;11. 故障 指示 灯 
心 非 电脑 装置 ，1. ад А 
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二 、 电 路 图 
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РСМ 外 : 1. 去 点 火 开 关 1; 2. 发 动机 机 舱 保 险 丝 盒 ; 3. 保险 丝 А9; 4. Pass-Key 解码 器 模块 ; 5. 14. 电 
子 刹 车 和 牵引 控制 模块 “EBTCM); 6. ВО ЕЕ (RSS) 模块 ;，7. 机 油 液 面 高 度 开关 ; 8. 变速 器 档 位 
开关 ; 9. 仪表 板 (IPC); 10. 输出 ，11. 12. 诊断 接头 ; 13. 诊断 / 储 能 模块 (DERM); 15. 路 况 敏 感 悬 架 
(RSS) 模块 ，16. 空调 程序 器 

PCM 内 ; 1. 点 火 1 (PD15); 2. 起 动 燃 油 供给 输入 ; 3. 起 动机 抑制 输出 ; 4. 目标 扭力 输入 ; 5. АН 
力 输出 ; 6. 升 / 降 信和 号 输出 ，7. 车 速 输出 (每 英里 4 000 Ж) (PD12); 8. 机 油 液 面 高 度 开关 (Р188); 9. 


驻 车 / 空 档 输 入 (PI79); 10. MIL( 尽 快 检修 发 动机 ) 控 制 ; 11. 车 速 输出 (每 英里 4 000 脉冲 ); 12.13. 信息 输 
入 /输出 
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225RED [2c] 8 


РСМ 外 ; 1. SERR ERN A; 2. ХАРЕ В, 3.8. ИЛЕ, 1.9. 去 点 火 开 
36 3, 5. REZ 01, 6. 蒸发 排放 控制 电磁 阐 ; 7. 动力 转向 压力 开关 ，10. R 03, 11. ТСС 刹车 开关 ， 
12. 液 力 变 撼 器 人 TCC) 电 磁 阀 ;13， 电压 过 低 或 过 高 ， 或 者 发 电机 停 转 ， 开 关闭 合 ，14, 接 通 输入 ; 15. 发 电 
机 

РСМ ўч, 1. Н] А 控制 (PO10)，2. ЖЕНИ В 控制 (PO11); 3. ЖЕҢЕ н a a E 
(PO01); 4. 动力 转向 压力 开关 输入 (Р185); 5. 加 长 行程 刹车 开关 输入 《PI86)，6, WHER (TCO ЖМ 
车 开关 输入 PID; 7. 液 力 变 矩 器 电磁 浆 控 制 PO02，PS01); 8. 发 电机 控制 /反馈 (PS23) 
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152BLK 
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РСМ Ў}. 1.6.17. 发 动机 机 舱 保 险 丝 盒 ; 2, 去 点 火 开 关 ; 3. 保险 丝 A3; 4. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 С, 
5. 空调 制冷 剂 压力 开关 ，7. 12. Й, 8. 保险 丝 B7，9. 空调 压缩 机 离合 器 二 极 管 ，10. 空调 压缩 机 离 
合 器 ， 11. 右 侧 易 熔 保 险 丝 盒 ，13. 易 熔 保险 丝 # 6; 14. 左 侧 冷 却 风 遍 电机 ，15. 冷却 风 记 #1 继电器 ，16. 
ЮА #2 继电器 ; 18. 去 点 火 开关 3; 19. 保险 丝 D3; 20. 右 侧 冷 却 风 扇 电 机 ，21. ШШ ЕЗ 继电器 ， 
22. 爆 震 传感器 ，23. 冷却 液 液 面 高 度 开关 , 
| РСМ 内 ，1. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 控制 (РО20), 2. 冷却 风扇 低速 控制 (PS08)，3. 冷却 风扇 高 速 
控制 (PS08)，4. 爆 震 传感器 输入 (PD40、PD41)，5. 冷却 液 液 面 高 度 开关 输入 (P187) 
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5234 


РСМ 外 : 1.12. 发 动机 机 舱 保 险 丝 盒 ; 2. 13. 去 点 火 开 关 1; 3. 保险 丝 7; 4. 喷 油 器 并 1; 5. 喷 油 器 症 4; 
6. 喷 油 器 #6; 7. 喷 油 器 #7; 8. 喷 油 器 六 2; 9. 喷 油 器 #3; 10. 喷 油 器 #5; 11. 喷 油 器 #8; 14. 保险 丝 A5; 
15. 进 气 温度 IAT) 传感器 ，16. 进 气 压力 (MAP) 传 感 器 ，17. 节气 门 位 置 CTP) 传 感 器 ，18. 冷却 液 温度 
(ECT) 传 感 器 

РСМ 内 : 1. 喷 油 器 共 1 控制 (PD31、PS04); 2. 喷 油 器 #4 控制 (PD30、PS04); 3. 喷 油 器 #6 控制 
(PD30、PS04); 4. ИЙНЕ #7 控制 (PD31、PS04); 5. 喷 油 器 #2 控制 (PD31、PS04); 6. 喷 油 器 #3 控制 
(PD31、PS04); 7. 喷 油 器 #5 控制 (PD31、PS04); 8. 喷 油 器 #8 控制 PD30、PS04); 9. IAT 传感器 信 


号 (PD05); 10.14. 5 RE: 11. MAP 传感器 信号 (PD02); 12. 5 伏 参 考 电压 ; 13. TP 传感器 信号 
《PD01); 15. ЕСТ 传感器 信号 (PD0o4); 16.17. 18.19. 接地 
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РСМ ЯЬ. 1. 前 加 热 型 氧 传感器 : 2. 后 加 热 型 氧 传感器 ，3. 6. 11. 发 动机 机 舱 保 险 丝 盒 ;4.7, 去 点 火 开 
关 3; 5. 保险 丝 ОЗ; 8. RE DL 9. 排 气 再 循环 (EGR ) 电 磁 阀 ; 10. 刹车 助力 器 真空 (BBV) 传感器 ，12. 
去 点 火 开关 1, 13. 保险 丝 A13; 14. 曲轴 位 置 A 传感器 ; 15. 曲轴 位 置 B 传感器 ， 16. 曲轴 位 置 传感器 ; 17. 
点 火 控制 模块 

РСМ 内 : 1. 前 O:HI (PD32); 2. 前 O, LO (PD32); 3. 后 O: HI (PD33); 4. 后 O, LO (PD33); 5. 
ЕСК IGN; 6. ЕСК 电磁 阀 控 制 (PO03、PS02); 7. EGR 反馈 (PD07, PD13); 8. 5 RER; 9. 5 伏 参 考 
电压 ; 10. 刹车 助力 器 真空 信号 (PD84); 11. 参考 电压 LO/ 凸轮 LO; 12. 点 火 控制 (PS22); 13. 旁 路 
(PS09); 14. 4X 参考 电压 HI; 15. (1/2Х) 8% НІ, 16. 24X 曲轴 
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ЕЕ 1229DK шиш BLU/WHT. 17 

PCM 外 :1. 变速 器 输入 速度 传感器 ;2. 车 速 传感器 ;3. 变速 器 温度 传感器 ,4. 变速 器 压力 开关 ;5. REV 
开关 ; 6. LO 开关 ; 7. P4 开关 ，8. Рз 开关 ; 9. 04 开关 ，10. 节气 门 位 置 开 关 ; 11. 息 速 控制 (ISC) 马达 ， 
12. 变速 器 压力 控制 电磁 阐 . 

РСМ A: 1. 变速 器 速度 输入 HI (PD72); 2. 变速 器 速度 输入 LO (PD72); 3. 车 速 输入 HI (РО12), 4. 
车 速 输入 LO (PD12); 5. 变速 器 温度 输入 (PD77)， 6. 5 伏 回 路 ; 7. 9. 11. 点 火 ! 8. 变速 器 档 位 开关 X 输入 
(PD71); 10. 变速 器 档 位 开关 YY 输入 《PD71); 12. 变速 器 档 位 开关 Z ЛА. (РО71), 13. 节气 门 位 置 开关 输 
А (РІ72), 14. Ж, 15，ISC 马达 控制 ! 16, 变速 器 压力 控制 电磁 阐 控 制 (PO21，PS20)，17. 变速 器 压 
力 控制 电磁 阁 动 作 
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РСМ $\: 1.4.17. ЛМЕ, 2. ARER, 3. 保险 丝 B13; 5. 去 点 火 开 关 1; 6. REH A 
7. 燃油 泵 继电器 A，8. Н, 9. 机 油 压力 开关 ;10. 加 热 式 风挡 控制 模块 ，11. 定 速 控制 何 服 机 构 ; 12. 
伺服 位 置 传感器 ，13. 真空 电磁 闹 ，14. ЖАНАШ; 15. 多 功能 杆 ，16., 停止 /BTSI/ 定 速 刹 车 开关 ; 18. 去 
点 火 开 关 3, 19. 保险 丝 D5 

РСМ РЧ: 1.2. WER, 3. RMR Hl 继电器 控制 (PS05); 4. 燃油 泵 反馈 PD): 5. 快 息 速 请 求 输入 : 
6. 伺服 位 置 传感器 输入 НІ (PD70)，?7, 伺服 位 置 传感器 输入 LO; 8. 定 速 设 定 / 取 消 输入 (Р1835› 9. 还 原 
/加 速 输入 〈PI84)# 10. 定 速 动作 输入 《〈P1I82); 11. 停止 /BTSI/ 定 速 刹 车 开关 输入 (PI70) 
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$2.3 $ į H h 5.7 升 一 一 Cadillac Fleet- 
wood 5.7L (VIND 元 件 布置 图 、 电 路 
图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| |] 电脑 装置 C1， 主 电脑 | C2: 诊断 接头 ;， C3， 故 障 指示 灯 ; Сл. 仪表 板 保险 丝 会 ，C5: 发 动机 右 
侧 配 电 中 心 ，C6， 电脑 接地 ，C7， 调 整 正 时 接头 
Г Ев ВАЗЕ Е. Ni: 曲轴 箱 通风 阐 
(Ота. A， 歧 管 进 气 压力 传感器 ; В. PEBR С. 节气 门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ; 
F， 和 车速 传感器 ， G， 进 气温 度 传 感 回 ; ]: 爆 震 传 感 器 ， K， 动力 转向 压力 开关 
[| 电脑 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 急速 控制 马达 ;5. ИЛЛЕ Ш TCC》 接头 ;6. 分 电器 6a. AK 


高 压 线 图 ;12, ЕСК ШЖ ЮЫ@;15. 活性 碳 馈 电 磁 闪 ;16， 二 次 空气 加 射 泵 继电器 ;17. 

РВИ, 18. 主 冷却 风扇 (无 V08); 19. 辅 冷却 风扇 (无 V08); 20. 二 次 空气 喷 

HR: 21. 二 次 空气 喷射 旁 通 闹 (V08 选用 ); 22. 主 辅 冷却 风 户 继电器 (无 V08) 
CO 安全 气囊 控制 系统 
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二 、 电 路 图 
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ЕСМ 外 : 1. 去 TCC НН, 2. 诊断 接头 ; 3. 去 无 线 电 ; 1. дие ч SIR); 5. 去 SIR/CCM HVAC; 
6. 去 空调 控制 模块 ，7. 进 气 温度 传感器 ，8. 进 气压 力 传感器 ，10. 节气 门 位 置 传感器 ，9. 冷却 液 温度 传 感 
器 ; 11. 氧 传感器 ; 12. 节气 门 位 置 传感器 配 线 接头 ， 13. 16, 发 动机 接地 ; 14. 爆 霸 传感器 ;15. 动力 转向 压 
力 开关 ; 17. 高 压 密封 

ЕСМ A: 1. WHAE (TCC) 控制 ; 2. 诊断 测试 端子 : 3. 4. 发 动机 接地 ; 5. 氧 传感器 (025) 接地 ， 
6. 串 行 信 息 传 输 ; 7. POLL 请 求 ; 8. ТАТ 信和 号; 9. ТАТ 和 МАР 传感器 接地 ;10. МАР 信和 号 传感器 ; 11. 15. 
5 伏 参 考 电压 ; 12. 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 信号 ; 13，ECT、TP 传感器 及 TP 传感器 配 线 接头 接地 ，14. 
TP 传感器 信号 ，16. 氧 传感器 (025) 信号; 17. 氧 传感器 (025) 接地 ; 18. 爆 震 传感器 (KS) 信和 号; 19. 
动力 转向 压力 开关 信号 
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ECM 外 : 1.19. 20AMP 易 熔 保险 丝 共 10; 2. B+: 3 іН ЕЕ: 4. МНЯ ЕЛЯ: 5 
发 动机 接地 ; 6. 燃油 泵 继电器 ; 7. 去 仪表 板 ， 8. ARWR, 9. 距 油 器 #1; 10, 喷 油 器 #24 11. 去 点 火 开关 ， 
12. 息 速 空气 控制 马达 ; 13. 信号 发 生 器 ; 14. 电子 点 火 控制 模块 ! 15. 设置 正 时 端子 ; 16. 初级 线圈 ; 17, 点 
KFX: 18. ЯНЕ В 93, 20. 去 牵引 分 离开 关 ; 21. 去 EBTCM 

ЕСМ 内 : 1. 著 电 池 供 电 ! 2. 燃油 泵 继电器 驱动 器 ; З. 燃油 泵 电压 监视 ; 4. 喷 油 器 #1 驱动 器 ; 5. 点 火 
供电 ; 6. 喷 油 器 #2 驱动 器 ; 7. IAC 线圈 A ”高 电压 ; 8. IAC 线圈 A БЕЖ, 9. IAC 线 图 B 高 电压 ;10. 
IAC EB 低 电压 ;11. 点 火 控制 ，12. 参考 电压 ，13. 旁 路 : 14. 参考 低 电压 
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ЕСМ 外 ,1. 去 诊断 接头 ; 2. ТСС EEN, 3. 温度 开关 ; 4. 四 档 齿 轮 开关 ; 5. 定 速 /TCC 释放 开关 ; 6. 
去 EBTCM; 7. TCC 继电器 ， 8. 13. 23. 发 动机 接地 ; 9. 仪表 板 继 电器 ; 10.15. 去 点 火 开 关 ; 11. 去 其 它 保 
@# 1з; 12. 车 速 传感器 缓冲 妖 模 块 ，14. 悬 架 式 变速 器 ，16. 空气 旁 通 阀 17，( 带 V08 选项 ); 18. 
ЕСЕ Ш, 19. AERA, 20. 二 次 空气 喷射 泵 继电器 ， 21. 易 熔 保险 丝 #2; 22. (无 V08); 24. 去 B 十 ; 
25. BIZAR, 26. 车 速 传 感 器 

ЕСМ 内 ; 1. 液 力 变 矩 器 (ТСС) 控制， 2. 四 档 齿 轮 信号 ! 3. 车 速 传感器 信号 ! 4. BAREAN 
V08 选项 ): 5. EGR 电磁 六 控制 ! 6. EVAP ЖЮН, 7. 二 次 空气 哆 射 泵 继电器 控制 (元 V08) 
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ЕСМ 外 : 1. 去 低 冷 却 液 模块 ， 2. 故障 指示 灯 ; з. 尽快 检修 发 动机 ; 4. 更 换 机 油 指示 灯 ; 5.15. 去 点 火 
开关 ; 6. 驻 车 / 空 档 位 置 继电器 ; 7. 发 动机 接地 ; 8. 去 自动 日 / 夜 反光 镜 ，9. 电路 分 离 二 极 管 ，10. 前 进 档 
齿轮 开关 ;11. 倒 档 从 5 轮 开关 ， 12. 驻 车 / 空 档 位 置 和 倒 档 开关 ，13. 去 刹车 /变速 杆 联 锁 电 路 ，14, 主 控 模块 

ЕСМ A: 1. 故障 指示 灯 控 制 (“ 尽 快 检修 发 动机 ”)， 2. 换 机 油 指示 灯 控 制 ，3. 驻 车 / 空 档 位 置 
CPNP) 信号 ;4. 燃油 供给 
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366 LT GRN/BLKX 













н 30 
(I/P) 


~ 
6400RN 23 


10AMP в 
| 04 上 7szpk GRN/YEL-G 


С205 


в\р— 152BLK 


1451RED 





#INU/H > 





09LT BLU /BLK. 






3000RN 
1501BLK 


<< 一 一 3BLK/PNK 二 8 | ШУ) 13 


409LT | 
BLU/BLK 


16 
一 1501BLK jjis 
532BLK/RED -| в | 


409ŁT BLU/BLK: 





473DK BLU/WHT 





ЕСМ 外 : 1. 空调 压力 循环 开关 ; 2. 空调 高 压 开关 ; 3. 空调 系统 控制 器 ; 4. 空调 保护 继电器 ; 5. 16. 23. 
去 点 火 开关 ; 6. 12. 14. 22. 发 动机 接地 ; 7. 空调 压缩 机 离合 器 ， 8. 易 熔 保险 丝 共 8 (V/H); 9. 主 冷却 风扇 缕 
电器 ;10, 11.18. 冷却 风扇 继 电器 ，13. ERARA, 15. 辅 冷却 风扇 ，17. 辅 冷却 风 记 继电器; 19. 空调 冷 
却 风扇 开 关 ; 20. 易 熔 保险 丝 共 7 (V/H); 21. 24. 去 B+ 

ЕСМ A: 1. 空调 监视 ，2. 空调 请 求 ，3. 空调 不 作用 继电器 控制 ，4. 主 冷 却 风扇 控制 (无 V08 选项 )， 
5. 辅 冷却 风 扁 控制 (无 V08 选项 ) 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 


EE RALI 
1 燃油 泵 继电器 驱动 


主 冷却 风扇 控制 (有 V08 选项 ) 













Је 


配 线 颜色 | 线路 编号 连接 元 件 

深 绿 / 白 | 465 燃油 泵 继电器 D1 肢 

ТҮ 冷却 风扇 继电器 B1 脚 
473 


РНЕ A2 用 
/ 
нив аз | танана 


А 


Co 





> 
Co 


„|. . „|„|® 
№ 


辅 冷 却 风 肩 控制 〈 无 V08 选项 ) 


























а 
со 


IAC 线圈 B HI 浅 绿 / 白 息 速 控制 马达 C 脚 





м 
ч 
\ 
ZAFERE (有 V08 选项 ) TAJAN BK 
二 次 空气 泵 继电器 控制 (无 V08 选项 )| 2/8 1329 二 次 空气 喷射 泵 继电器 86 脚 
с [ азая а а 一 
诊断 接头 A 脚 
- 
诊断 接头 A 脚 
Т тА 
Еа 



















一 caman __ 


СІ Жн Н 1 驱动 器 


ТАТ, МАР 接地 











局 
S 


8 
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管 脚 说 明 配 线 颜 色 


Ж 
ШЕ 


T 
ШЕШ 


т 
ҮГЕТ Г 
T 


016 冷却 液 温度 信号 


POLL 请 求 


zeh 


: 





中 


、 检 修 参 考 数据 


ГЫП 
тапк Г 
E 
ТЕЕ: 

гина 


ТТ. 
ТТЕ 


16~18 
燃油 供 油 村 ние (根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 


ED 
点 火 提前 





测试 项 目 


检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 





爆 震 延迟 


角度 С) 





爆 震 信 号 


Yes/No 





低频 曲轴 信号 


ЖЖ (ms) 





高 频 曲 轴 信 号 


计数 





喷 油 时 间 1 


毫秒 (ms) 





ШШЕН] 2 
ВЕЖБАО 


毫秒 (ms) 
计数 





和 急速 马达 记忆 


计数 





EGR 动作 率 


百分比 





系统 电压 


у 








二 次 空气 控制 


ON/OFF 





TE PE D e E R A 


百分比 


15% (可 变 》 





QDM1、 QDM2 


ок/ f 


ОК 





QDM3 


OK/ 故 障 





爆 震 传感器 


OK/ 故 障 





电子 点 火 控制 


一 
一 
T 
十 
| 


ОК/ 





喷 油 器 1 故障 
ШР 2 故障 





А1. Д2 


Yes/No 








空调 请 求 
空调 离合 器 


Yes/No 
ON/OFF 
Yes/No 








ON/OFF 





空调 状况 


ON/OFF 








空调 制冷 剂 压力 
防盗 断 油 系 统 
| 


ASR 控制 
17-4 换 档 作 用 
йй Ж 
驻 车 档 / 空 档 
液 力 变 矩 器 二 档 
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Pa/V 





作用 /不 作用 





Yes/No 





Yes/No 





C/F 


随 发 动机 工 况 而 变 





Т 


P-NVR-DL 


P-N 








ON/OFF Yes/No 


OFF No 





Yes/No 





No 





第 三 章 雪佛兰 部 〈Chevrolet ) 


$3.1 EHX 3.4 Ý Chevrolet Camro 3. 4L V6 
SFI (VINS) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 
管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





[ EBEE: C1: 主 电脑 ; C2; 诊断 接头 ; C3: 故障 指示 灯 ; C4: 蓄电池 接头 盒 ; C5: 电脑 接地 ; C6; 
нж, св. 发 动机 左 侧 配 电 中 心 
: ， 非 电 脑 装置 , N1 ， 曲 轴 箱 通风 逆 ，N7: 机 油 压力 开关 


| | 控制 装置 : 1. ЯЕ, 2. 息 速 控制 马达 ; 5. WEER (TCC》 接 头 ，8. 燃油 泵 继电器 ; 9. 空气 
WAR, 10. 点 火 模 块 ，15. БРИН; 18. 冷却 风扇 


OFER. A， 进 气压 力 传感器 ，B， MERR: C 节气 门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ，G， 
进 气温 度 传感器 ; ]: 爆 尾 传感器 ; K， 空 调制 冷 剂 压力 传感器 ;L， 空调 温度 传感器 ，M ， 
空调 压缩 机 低压 开关 ; N: 凸轮 轴 位 置 传感器 ， P， 低速 曲轴 位 置 传感器 ， R， 高 速 曲轴 位 
置 传感器 

С): 安全 气囊 控制 元 件 
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ЕСМ 








3 
e] 470BLK 4 А17 |2 
2—4] рк BLU 17DK BLU- A30 j3 
416GRY 416GRY sa ja 


4 416GRY 
一 全 | зат СК азил GRN -[дгә]5 

808BLK 
|с уш = al 
sosm 0—9) 


6 808BLK | 
一 380RED/BLK. < o L ‚ 


本 | 
шим 
[в 上 -732DK BLU 
16GRY Аз | 


8 


9 
——— eo LA BRN рә. 761 т GRN 
s10 25АМР 11 62LT СКМ/ВІК-4 А2 [10 


一 一 一 一 人 作 e PNK 
20AMP 


1 


2 
e: | 
mj 
{РЁ Е 
| 


59DK GRN ДЕ 
псп 


үк 


15 
450BLK 


603DK GRN DE 


ЕСМ 外 : 1. 10 脚 喷 油 器 /ECM 配 线 接头 (黑色 ); 2. 冷却 液 温 度 传感器 ; 3. 节气 门 位 置 传感器 ; 4. 进 
气压 力 传 感 器 ; 5. 进 气 温度 传感器 ; 6. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ; Т. 空调 蒸发 器 温度 传感器 ; 8. 仪表 板 保 险 
#3; 9. 空调 选择 开关 ;10. 去 点 火 开关 ，11. 保险 丝 #12" ;12. 空调 压缩 机 继电器 ; 13. 10 脚 前 灯 线 东 
配 线 接头 (黑色 ); 14. 空调 压缩 机 离合 器 ! 15. 空调 压缩 机 低压 开关 

* :位 于 发 动机 黑 下 配 电 中 心 

ЕСМ A: 1. ЕСТ 传感器 信号 ; 2. 7. 传感器 接地 ，; 3. TP 传感器 信号 ; 4. 5 伏 参 考 电压 ; 5. МАР 传 感 
器 信号 :6. ТАТ 传感器 信和 号: 8. 空调 制冷 剂 压 力 传感器 信和 号; 9. 空调 蒸发 器 温度 传感器 信号 ; 10. 空调 请 
求 ，11. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 控制 ，12. 空调 状况 
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459DK GRN/ WHT- | Be | 11 
С2 |12 


ЕСМ 


‚М Ar 841BLK 1744BLK 1 
! рик HEHH OMNE spPNK/BLK H | 1746PNK/BLK 
ИЕ | MK 845BLK/ WHT. ЕН 845BLK/WHT 


1 

! 

i 

i rm у, GRN/BLKH B | 1745LT GRN/BL 

Г TT (елат BLU/BL р. 844LT BLU/BLK| Сз2]5 
- са 846YEL/BLK —H F jH—846YEL/BLK 


r-ł-2----- 


424TAN/BLK 
423WHT 


121WHT 一 一 一 -em 2 


647LT BLU/BLK 
453RED/BLK 





ЕСМ $b: 1. 10 脚 喷 油 器 /发 动机 线束 配 线 接头 (黑色); 2.13. 10 脚 前 灯 线 束 配 线 接头 (黑色 )，3. 
7. SAMP 保险 丝 共 9" ; 4. 喷 油 器 1]、3、5; 5.14. 去 点 火 开关 ; 6. 喷 油 器 2、4、6; 7. 7. 5AMP RRHH; 
8. 爆 震 传感器 ; 9. 凸轮 轴 位 置 传 感 器 ; 10. 发 动机 机 体 接地 ; 11. 24X 曲轴 位 置 传感器 ; 12. 10AMP 保险 丝 
#11" ;15. АЖЕ, 16. 接地 ; 17. ЗХ 曲轴 位 置 传感器 ; 18. 信号 ; 19. 振荡 9 次 /交点 最 小 ; 20. 电子 点 
火 控制 模块 ，21. 转速 表 信 号 ，22. 次 级 线圈 ，23. 初级 线 图 

* : ПРЕЗ А pè | 

ЕСМ ру. 1. 喷 油 器 驱动 器 #1, 2. 喷 油 器 驱动 器 #3; З. 喷 油 器 驱动 器 #5; 4. 喷 油 器 驱动 器 #2; 5. ШИ 
油 器 驱动 器 上 4; б. 喷 油 器 驱动 器 #6; 7. 爆 志 传感器 信号 ; 8. 凸轮 轴 位 置 传感器 信和 号 ; 9. 凸轮 轴 和 24X 曲 


轴 位 置 传 感 器 参考 低 电 压 ;，10. 24X 参考 信和 号: 11. 点 火 控制 旁 路 ，12. 点 火 控制 : 13，3X 参考 高 电压 ; 14. 
3X 参考 低 电压 ; 
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| ЕСМ 


439PNK 






14 КЕЧ 8170К GRN/WHT 


16 


18 
17 


20 Гү! Pa 
19 39PNK/BLK— 7+ в 19BRN/WHT 9 


21 [一 一 一 一 一 一 一 


48GRY 





ЕСМ 外 : 1. 去 Pass-Key 1 型 解码 器 模块 ; 2. 18，10 脚 直 列 式 仪表 板 配 线 接头 #2 RE); 3. 仪表 板 保 
@##5, 4.19. 去 点 火 开关 ; 5.16. 10 脚 直 列 式 仪表 板 配 线 接头 站 1 EE), 6. 燃油 泵 继电器 ; 7. 燃油 条 
电机 ; 8. 燃油 箱 /ABS 通路 配 线 接头 ; 9. 直列 式 仪表 板 配 线 接头 # 1; 10. 燃油 泵 主 配 线 接头 ; 11. 仪表 板 保 
RAHA 12. 4 脚 直 列 式 仪表 板 配 线 接头 妆 3 (黑色 ); 13. PRIER; 14. 车 速 信号 输入 i 15. 仪表 板 ; 17. 
故障 指示 灯 ; 20. 仪表 板 保险 丝 共 9，21.“ 尽 快 检修 发 动机 ”"，22. 刹车 开关 总 成 ; 23. МЕЛЕ ЖЕЛИ 
ЖӨ 25. ТСС 刹车 开关 ; 25. 四 档 齿轮 开关 ; 26. ТСС RER; 27. 诊断 接头 ; 28. 离合 器 定 速 释放 开关 

ECM 内 ; 1. 点 火 供 电 ; 2. 燃油 泵 请 求 : 3. 燃油 泵 信号 ; 4. 5, WEERA 6. VSS 输入 高 电压 ; 7. VSS 
输入 低 电压 ; в. 速度 缓冲 输出 每 英里 4000 脉冲 )，9. MIL 控制 ; 10. ТСС ЕКА; П. ДАЖЕ 
开关 ; 12. ТСС 控制 ; 13. 离合 器 提前 输入 ( 仅 手动 变速 器 ) 
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ЕСМ 





ШШЕ 22: 
| с 


+ 


ЕСМ 外 : 1. 保险 丝 连 接 : 2. 10 脚 直列 式 前 灯 线 东 配 线 接头 (黑色 )，3. KRDA, 4. 散热 器 
RA: 5. 活性 碳 负电 磁 阁 ;6. 保险 丝 #6"; 7.9. 去 点 火 开 关 ; 8. EGR ERRA; 10. 保险 丝 共 7* ; 11. 二 次 
空气 隋 射 泵 继电器 ，12. 二 次 空气 喷射 泵 总 成 ，13, 10 脚 前 灯 线 束 配 线 接头 (黑色 )，14. 去 B 十 

* 位 于 发 动机 早 下 配 电 中 心 

ЕСМ 内 : 1. 散热 器 风扇 控制 ，2. EVAP ИЙЕ НЕН |; 3. ЕСЕ#3 控制 ; 4，EGR#2 控制 ; 5. 
EGR#1 控制 ，6. 二 次 空气 喷射 泵 继电器 控制 


一 121 一 


ЕСМ 







3 


r=- 

4 [в] 4340RN/BLK 
1 А H451BLK/WHT 
11А 一 一 


5 一 





351BLK/WHT 

sod 
55ITAN/ WHT 
551TAN/WHT 

Tro 
А é- 1665РРІ. 
8 
9 

C+ № © 1665PPL/WHT- B21 |12 


‘0 422TAN/BLK 


p 
12 


422TAN/BLK 448WHT/BLK—[C |} 3wHT/BLK 





13 


14 



















м Г 
ЕНЕНЕ ЫН 
ССС 
16 
18 


20 


ЕСМ 外 ; 1. 息 速 控制 马达 ，2. 去 Pass-Key 1 型 解码 器 模块 ，3. 去 闸门 释放 ， 4 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ， 
5. (变速 器 位 置 开关 的 部 分 ); 6.7. 发 动机 接地 ，; 8. 左 侧 氧 传感器 ，9. 右 侧 氧 传感器 ; 10. 去 TCC н, 
1. 直列 式 仪 表 板 配 线 接头 六 2; 12. 10 脚 仪表 板 配 线 接头 〈 蓝 色 ); 13. 诊断 测试 端子 ; 14, 直列 式 仪表 板 配 
线 接头 并 3 (黑色 ); 15. 去 机 油 油 面 高 度 传感器 ;16. 诊断 接头 ， 17. ELA, 18. ZLAR, 19. 10 脚 前 
灯 线 束 配 线 接头 (黑色 )， 20. 去 АВЅ 

ЕСМ 内 ; 1. IAC 线圈 A 高 电压 ; 2. IAC 线 图 A 低 电 压 ; 3, АС В 高 电压 ; 4. IAC 线圈 BB 
低 电压 ; 5，Pass-Key I 型 解码 髓 信号 (燃油 供给 输入 ); 6. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 信 号 ; 7. 左 侧 氧 传感器 接地 ， 
8. 右 俐 氧 传感器 接地 ，9. 10. 15.16. ЕСМ 接地 ，11. 右 侧 氧 传感器 信号 ! 12. 左 侧 氧 传感器 信号 ; 13. ТСС 
控制 ，14. 诊断 开始 ;17. 串 行 信息 传输 
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三 、 电 脑 答 脚 说 明 








































































































































名 | 管 脚 说 明 | ERBE | 线路 编号 连接 元 件 
A2 _| 空调 请 求 | а/ж | 762 空调 选择 开关 
АЗ 空调 蒸发 器 温度 信号 深蓝 732 空调 蒸发 器 温度 传感器 B 肢 
A5 空调 制冷 剂 压力 信号 红 / 黑 | 180 空调 制冷 剂 压力 传感器 C 肢 
A6 燃油 泰信 号 Ж | 120 BHR 
A8 РГУ: | ama | ав TECE 
A15 TCC 控制 |_ ж/ж | 42 TCC D 脚 
A17 传感器 接地 黑 470 TPS B $ 
A18 ТСС 刹车 开关 ТҮ 583 | ТСС A 脚 
A22 四 档 齿 轮 开 关 RE | 446 | TCC B 脚 
离合 器 预备 (M/T) 4 48 | 离合 器 定 速 释放 开关 C 脚 
进 气 压力 信号 浅 绿 432 МАР В Ж 
A30 节气 门 位 置信 号 深蓝 T 47 | TPS С 脚 
A31 BCT 信和 号 黄 ao | ECT 传感器 B 肢 
B2 RARS на | эз | наяашеноги 
二 次 空气 喷射 泵 继电器 控制 棕 436 二 次 空气 喷射 友 继 电器 B2 肢 
вае RERI RE A 深 绿 /和 白 428 活性 碳 负 电磁 六 A 时 
| в | 空调 压缩 机 离合 器 继电器 控制 | 深 绿 / 白 459 空调 压缩 机 继电器 B5 有 
ж/а [аз илт 
В11 EGR 并 1 控制 RE 697 | EGR ШЖ A W 
B12 ЕСК #2 控制 棕 698 E EGR ЊЕ В Ж 
a ECR WERC H 
B14 E 源 А 340 KEWER 
мо OO O oen 
B16 ECM 接地 ®/ң 451 发 动机 接地 
mo ee w l o O a 
[io awen ма эы 1 йт | 
B21 紫 / 白 1665 左 侧 氧 传感器 
B22 右 侧 氧 传感器 信号 Ж 1666 右 侧 氧 传感器 
| B23 | 有 侧 氧 传感器 接地 | 黑 / 白 351 发 动机 接地 
| B24 | IAC # ШЕ B HI 浅 绿 / 白 1749 息 速 控制 马达 BH 
IAC RM B LO 浅 绿 / 黑 | m 息 速 控制 马达 АЗЫ 
| B26 | IAC 线圈 A LO 浅 蓝 / 黑 1748 息 速 控制 马达 CH 
IAC RW А НІ REA 1747 息 速 控制 马达 了 D 脚 
ra 
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管 脚 说 明 








配 线 颜 色 





线路 编号 


















































RE 









连接 元 件 










































































外、 检修 参考 数据 





















VSS 输入 HI 黄 400 车 速 传感器 B 脚 
TPS А Ñ 
MAP C H 
空调 制冷 剂 压力 传感器 B 肢 
空调 蒸发 器 温度 传 感 吉 A 脚 
551 | 发 动机 接地 
C3 点 火电 源 粉红 J 439 | 
C9 诊断 动作 白 / 黑 448 诊断 接头 B 脚 
C12 喷 油 器 驱动 器 #3 粉红 / 黑 1746 喷 油 器 B 脚 
нал | is ПГ 
си 喷 油 器 驱动 器 #1 黑 1744 喷 油 器 B 脚 
сіз | 喷 油 器 驱动 器 六 6 к | вв 喷 油 器 B 肢 
С16 喷 油 器 驱动 器 #5 | жн | вв 喷 油 器 B 脚 
ECM 接地 ж/а 551 发 动机 接地 
西 轮轴 位 置 和 曲轴 位 置 凸轮 轴 位 置 传感器 C 脚 
传感器 参考 电压 〈 低 ) 粉红 / 黑 | 6м 曲轴 位 置 传感器 СЫ 
С20 BRES 深蓝 496 爆 震 传感器 
REA | 1800 曲轴 位 置 传感器 B 胸 
C23 解码 器 信号 深蓝 229 PASS-KEY 1 解码 器 
czs 凸轮 轴 位 置信 号 棕 / 白 | 633 ҮГҮТҮ" 
C27 点 火 控制 白 423 点 火 控制 模块 B 那 
点 火 控制 旁 路 点 火 控制 模块 A Ш 
进 气 温度 信号 进 气温 度 传感器 ВШ 
C30 3X 参考 电压 HI 点 火 控制 模块 三 脚 
红 / 黑 453 点 火 控制 模块 F 脚 
C32 喷 油 器 驱动 器 #4 蓝 / 黑 844 喷 油 器 B 脚 




















检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 





r/min 


r/min 


(理想 转速 土 100) r/min 
电脑 设 定 











85~109/185~223 





10~80/50~176, MZAA 2 
















续 表 


测试 项目 ышт |. 正常 情况 /数据 
_ 进 气压 力 kPa/V 29~48/1~2， 随 进 气 管 真空 度 和 大 气压 方 而 变 
大 气压 为 传 感 器 | Pay | 58~114/2.5-~5.5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 
节气 门 位 置 у Е 0. 29~0. 98 
FATAR war Г о 
左 气 传 感 器 885 Оту) 1002999 (HE) 
右 氧 传感器 训 伏 (mV) 7 7100999 (可 变 》 
计数 可 变 
0~16 
аваз че 
| 0 
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$3.2 BX 5.7 升 Chevrolet Camro 5.7L V8 
MFI (VIN P) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 
脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 


® 
Те ЕЯ 


® 
| Е 
Se Ы 64 





| | 电脑 装 量 : C1, 主 电脑 ! С2, 诊断 接头 ; C3; 故障 指示 灯 ， C4; ВА, C5; 电脑 接地 ; C6; 


保险 丝 盒 ，C8: 发 动机 左 侧 配 电 中 心 ， C9: 燃油 泵 测试 接头 ! C10， 空 调 压缩 机 低压 开 
关 


Г Еа ДЕШ. Ni: НЫШ ОША, М7. 机油 压力 开关 1 


(CC 传感器， A， 进 气压 力 传感器 ，B; 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温 庆 传感器 ，G ， 
进 气温 度 传感器 ，J， 爆 震 传 感 器 ， K， 空 调制 冷 剂 压力 传感器 
Сони, 1. 喷 油 器 ，2. 急速 控制 马达 ，5. MIRER (TCO 接头 ， 8. 燃油 泵 继电器 ; 9. 电动 


жж, 10. 点 火 模块 和 点 火线 图 ，15. ЕРЕЕН, 18. 低速 冷却 风 肩 ; 19. 高 速 
冷却 风衣 
CO) 安全 气囊 控制 元 件 
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二 、 电 路 图 


ECM 


C230 1 


г к! 
422TAN/BLK 


| 
с 
< 一 一 一 45wWHT7BLK 


再 451BLK/WHT 

23 ; 
С210 45I1BLK/WHT 
S51TAN/WHT 


1455BLK/WHT А12 


E 800ТАМ 
| C200 С100 
F W C240 


4 5 














8 


380RED/BLK 


1P = {й F NE RR a 


ЕСМ 外 :1. Æ ТСС ШЖ ОХНА 870,2. 诊断 接头 ;3. 诊断 测试 端子 :4， 去 DERM;5. 去 EBCM 


6. 去 “钥匙 检验 ”， 7. 去 仪表 板 ，8， 去 Pass-Key 1 型 解码 器 模块 ，9， 去 B 十 接头 盒 ， 10. 保险 丝 连 接 ，11. 
冷却 液 温度 传感器 ; 12. 节气 门 位 置 传感器 ，13， 空调 蒸发 器 温度 传感器 ; 14. 进 气 压力 传感器 ; 15. 进 气温 
BEBRI, 16. 空调 制冷 剂 压力 传感器 


ЕСМ A: 1. ЖЛЕ (ТСС) 控制 ( 仅 自动 变速 器 )，2. 诊断 开始 ! 3.1.5. ЕСМ 接地 ， 6. 串 行 信 息 


传输 ; 7. 8. KERRE, 9. 冷却 液 温度 传感器 信号 ! 10， ЕСТ 和 TP 传感器 接地 : 11. 节气 门 位 置 传感器 信 
5, 12.14. 5 伏 参 考 电压 ， 13. 空调 燕 发 器 温度 传感器 信号; 15. MAP 信和 号 ! 16. MAP IAT 空调 制冷 剂 压 
力 及 空调 燕 发 器 温度 传感器 接地 ! 17, 进 气温 度 传感器 信号 ，18， ЗИМЕ ВБ 
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504BRN B| 
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p 50BLK 


н 

473DK о во———————(©————473ОК BLU 
п С100 

广 一 一 一 一 一 139PNK -——— үл зк ——-12 
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13 一 一 3000RN 
25АМР 

СИР) 241BRN 

15 — 66LT GRN 


' т П 
CU/H эСѕәрк сем 590К СЕМ 
Tiea 


T 





U/H = 位 于 发 动机 黑 下 的 
МР = {ù + {3 k б Re 


ECM 外 : 1. ESAME; 2. 主 冷却 风扇 ; 3. 去 其 它 风 扇 执 行 器 保险 丝 电 路 ; 1. 保险 丝 连接 ，5- 
去 B 十 接头 ; 6. 风扇 执行 器 保险 丝 ;，7. 12. 13. 去 点 火 开 关 ; 8. MOARA: 9, 辅 冷却 风扇 继电器 ; 10. 去 
其 它 空调 定 速 保险 丝 电路 ; 11. 空调 定 速 保险 丝 ; 14. 空调 继电器 , 15. 去 空调 风机 开关 ; 16. HERFRA: 
17. 空调 系统 控制 总 成 ，18. 低压 切断 开关 ，19. 空调 蒸发 器 温度 传感器 :20. 空调 压缩 机 离合 器 ;21. 去 
МАР; 22. 去 MAP 和 JIAT; 23. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ;，24. 空调 保险 丝 

ЕСМ 内 : 1. 主 冷却 风扇 继电器 控制 : 2. 辅 冷却 风扇 继电器 控制 ; 3. 空调 请 求 ; 4. 空调 离合 器 继电器 控 
H: 5. 空调 状况 ，6. 空调 芯 发 器 温度 传感器 信号 ;， 7. 空调 制冷 剂 压力 传感器 信和 号 
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ЕСМ 


ЗРМК 


a 
-一 人 
D 






pria a 


с 
УГ-- ETAY 468DK GRN [Dio |а 
D а вио-[ри |5 


А .1847WHT/BLK 
1848 一 4TACH |121WHT 
ГА WHT RA | 
= 22 


ЕСМ 外 ; 1. Pass-Key 1 型 解码 器 模块 ; 2. 燃油 泵 继电器 ; 3. 去 燃油 泵 ; 4. 点 火 开 关 ; 5. 保险 丝 盒 连接 ， 
6. 7. 5AMP (V/D 喷 油 器 保险 丝 六 10; 7. 7. 5SAMP (V/D ИЮ Н, в. 去 燃油 泵 测试 接头 ，9. 
去 B 十 ;10. Ж 2. 4. 6, 8,11: ФРІ. З. 5. 7; 12. 点 火 系统 测试 接头 ，13. 发 动机 接地 ，14. 点 
火线 围 模块 ! 15. 点 火 开关 保险 给; 16. 去 点 火 开 关 ; 17. 分 电器 ; 18. 21. 黑色 配 线 接头 ; 19. AKRAM: 20. 
灰色 配 线 接头 ，22. 去 仪表 板 ; 23. ЕСМ IGN 保险 丝 

ЕСМ A: 1. 点 火 供 电 ， 2. 燃油 泵 继电器 控制 ，3. 燃油 泵 信和 号; 4. 5. 喷 油 器 驱动 器 ，6. 分 电器 参考 低 
电压 ; 7. 点 火 供电 8. 高 频 ; 9. 低频 ，10. 点 火 控 制 
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14 
541BRN 一 一 人 16 
10AMP 
(U/H) 








В2 


2 
441BRN 一 一 300ORN -> 
150BLK 20AMP C200 22 
(U/H) 
44LT GRN/BLK 


23 一 





ОНЕ 位 于 发 动机 时 下 的 配 电 中心 
1/Р = 位 于 仪表 板 的 保险 丝 £ 


ЕСМ 外 : 1. 去 诊断 接头 端子 F， 2. TCC ERAN, 3. 温度 开关 ; 4. 四 档 齿 轮 ，5. 三 档 齿 轮 ，6. 二 档 齿 
Ж. 7.16.22. 去 点 火 开头 ，8. 仪表 保险 丝 ， 9，TCC HERK, 10. 刹车 开关 总 成 ; 11. 故障 指示 灯 ; 12. 去 
其 它 风 记 执行 器 电路 ;13. 去 其 它 仪表 保险 丝 电 路 ; 14. MARTRE, 15，( 尽 快 检修 发 动机 ); 17. ABS 
ERN, 18. ЕЕ ЫИ Ч, 19. ЕСК BRN, 20. 空气 泵 继电器 ;21. 空气 泵 保险 丝 ， 23. 二 次 空气 喷射 
Я, 24. 息 速 控制 马达 ; 25. 集成 式 停止 电磁 阐 
ЕСМ A: 1. AIRE (TCC 控制 〈 仅 自动 变速 器 )，2. 四 档 齿轮 信号 ，3. 三 档 货轮 信号 ，4. 二 档 
齿轮 信号 ! 5. ML (尽快 检修 发 动机 ) 控制 ，6. 翻转 锁 止 线 图 控制 ( 仅 手动 变速 器 ); 7. EVAP ВТЕ КЕ 
HARM, 8. EGR 电磁 阐 控 制 ; 9 二 次 空气 喷射 泵 继电器 控制 10. ТАС В ШК; 11. IAC 2E B 
高 电压 ，12. ACREA 低 电压 ; 13. IAC 线 图 A ”高 电压 
一 130 一 
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24LT СЕМ————- 9 
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кү], 400YEL 
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lw ”人 姬 -一 22opk BLU 
C230 


ИР 0 0 УЮ Е К 


ЕСМ 3}: 1. 左 侧 氧 传感器 ， 3. 右 侧 氧 传感器 ，2. 4. 发 动机 接地 ; 5. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ，6. 去 疗 门 释 
ЖЕН В, 7. 去 点 火 开关 ， 8. 转向 倒 档 (仪表 板 )， 9. 去 倒 档 指示 灯 ， 10. 去 起 动机 线 图 ，11. 去 Pass-Key 
I 型 继电器 和 BTSI 线 图 ，12. 车 速 传感器 ，13. 变速 器 模块 ，14. 去 仪表 板 和 定 速 控制 模块 ，15. 爆 震 传 感 
$; 16. 去 Pass-Key I 型 解码 器 模块 

ЕСМ В. 1. 左 侧 氧 传感器 信号 ，2. 氧 传感器 接地 ，3. 右 侧 氧 传 感 句 信号 ! 4. 驻 车 / 空 档 位 置信 号 〈 仅 
自动 变速 器 )， 5. 和 车速 传感器 信号 ，6. 和 车速 传感器 接地 ，7. VSS 输出 (每 英里 4 000 脉冲 )， 8. 爆 震 传感器 
信和 号 ，9，Pass-key I 信和 号 (燃油 供给 ) 
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| в AEJ HAER. A/C 制冷 剂 传感器 接地 
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B14 四 档 齿 轮 信 和 号 浅 蓝 
B17 主 电脑 接地 | 黑 / 
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Сї 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 红 / 黑 380 


点 火电 源 
高 频 信号 

空调 出 风口 温度 传感器 信号 
车 电池 电源 
分 电器 电源 
燃油 泵 信号 


TT 
C22 进 气温 度 传感器 信号 
ET 








D4 


车 速 传感器 信号 
氧 传感器 接地 
诊断 测试 线 

(Ж) 氧 传感器 信号 








10~90/50~194 
20~48/1. 0~2.0 









Open/Closed 闭环 控制 
ТАТА 可 变 
тт 


РА 
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续 表 
测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 


16^-18 
Cea [ы г; 
“жы [эже СНИ 
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$3.3 ЖА ЗЯ. 5.07], 5.7 升 一 一 Chevrolet 
Caprice 4. 3L (VIN Z), 5. 0L (VIN Е), 5.7L 
CVIN 7) AHSEN., ШИН, В ЕЛИ 
及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





Га в. ci 主 电脑 ， C2， 诊断 接头 , Сз, 故障 指示 灯 ; C5， 电脑 接地 ; се, вее, св, Ж 
油 泰 测试 接头 ，C9， 燃 油泵 /电脑 保险 丝 ，C10， 调 整 正 时 接头 ，C11: 车 电池 接头 会 
;| 非 电脑 奢 量 ，N1， 曲 轴 箱 通风 阁 ，N8， 机 油 压力 开关 ARWR) 
Оини, А, 进 气压 力 传感器 ，B， 气 传感器 ， C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ，F， 
PREBE h ЖЕКЕН, S ЗП ЕЕ 
[ ] 按 制 装 置 ，1. 喷 油 器 ， 2. 急速 控制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 :5. MIRER (TCO 接头 ; 6. 分 电 


8, ба. ЖКА, 7. 焊 震 传感器 9， SARAN, 12. ЕСЕ EHN, 15. AERA E 
Ш, 17. БЕВ, 
СОг ее: 
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二 、 电 路 图 
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ЕСМ 外 : 1. 蓄电池 接头 盒 ; 2，20AMP 燃油 泵 /ECM 直列 式 保险 丝 ; 3. 去 B 十 ; 4. 燃油 泵 测试 接头 ; 5. 
燃油 泵 继电器 ，6. 17. 发 动机 接地 ; 7. ERWE: 8. 燃油 泵 机 油 压力 开关 ; 9.20. 去 点 火 开 关 ; 10. 去 指示 
灯 ; 11. 密封 压力 27kpa; 12. 空调 选择 开关 ; 13. 空调 高 压 开关 ; 14. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 ; 15. 空调 压 
力 开 关 ; 16. 空调 压缩 机 离合 器 线 图 ; 18. 电子 气候 控制 ，19. 空调 继电器 

ЕСМ 内 : 1.2. EWER: 3. 燃油 泵 继电器 驱动 ，4. ЕСМ 接地 ，5. 燃油 泵 信号 (电压 监视 ); 6. 空 
调 请 求 ! 7. 空调 离合 器 继电器 ; 8. 10. 配 线 接头 后 视图 ; 9. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ; 11，32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ 外 ; 1. ЖЕНЕВ, 2. 发 动机 到 车 身 线束 配 线 接头 ;， 3. 去 点 火 开关 ; 4. 永久 磁铁 发 电机 ;5. 
变速 器 ，6. 去 仪表 板 ; 7. 发 动机 到 车 身 线 速配 线 接头 ，8. 发 动机 到 车 身 线束 ;9. 车 速 传感器 缓 种 器 模块 ; 
10. 12. 16. 发 动机 接地 ; 11. 爆 才 传感器 模块 13. 爆 震 传感器 ; 14. SARELA, 15. EGR EEA; 17. 
动力 转向 压力 开关 

ЕСМ 内 : 1. 燕 发 排放 碳 馈 吸附 电磁 阀 控 制 ，2. 车 速 传 感 器 (VSS) 信号 ，3. 爆 震 传感器 系统 信号 ;4. 
АХ; 5. 空气 旁 通 电磁 阐 控 制 ，6.EGR 电磁 阐 控 制 , 7. 动力 转向 压力 开关 输入 ; 8.10. 配 线 接头 后 视 
Ё, 9. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ; 11. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ $h: 1. ОХ), 2. 电路 分 离 二 极 管 ，3. 非 电动 门 锁 ; 4 去 后 窗 升降 继电器 ; 5. 驻 车 / 空 档 位 置 
ЯЖ, 6.14.19.21. 发 动机 到 车 身 配 线 接头 ; 7. 驻 车 和 空 档 时 接地 电路 ; 8 去 保险 丝 #17 电路 ; 9, 发 动机 
接地 ; 10. 10 脚 仪表 板 配 线 接头 ，11. 23. 28, 去 点 火 开关 ， 12. 故障 指示 灯 ，13. HERA, 15. 四 档 齿轮 开 
36, 16. ТСС ERAN, 17. 诊断 接头 ! 18. 温度 开关 ，20. WRH, 22. 喷 油 器 # 2，24, 信和 号 发 生 器 ，25， 
点 火 控制 模块 ，26. MRR, 27. ERER MRE); 29. 设 定 正 时 配 线 接头 和 转速 表 线 路 

ЕСМ р. 1. 驻 车 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 信号; 2. МП, 〈 尽 快 检修 发 动机 ); з. 四 档 齿 轮 开 关 信 号; 4， 
ТСС 控制 ，5. 喷 油 器 #1 了 驱动器，6. МНЕ 2 驱动 器 ，7, 点 火 控制 ПС), 8. 参考 电压 ，9. 旁 路 ， 10. 分 
电器 参考 低 电 压 ， 11.13. 配 线 接头 后 视图 ，12，24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，14. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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И -aa 6PPL (не | a806PPL /WHT. 








441LT BLU/WHT 


442LT BLU/BLK: 
443LT GRN/WHT 
444LT GRN/BLK. 


ЕСМ 外 : 1. 去 电子 空调 控制 总 成 〈 仅 C68)， 2. 车 身 线束 配 线 接头 ， 3. 发 动机 接地 ，4. 诊断 接头 ，5. 
MIERI 6. 进 气温 度 传感器 ，7. 冷却 液 温度 传感器 ，8. 节气 门 位 置 传感器 ，9, 进 气 压力 传感器 ，10. 发 
动机 到 车 身 线束 配 线 接头 ，11. 去 点 火 开 关 ，12. 去 起 动机 电磁 线 图 ，13, 息 速 空气 控制 马达 

ЕСМ A: 1. ЖА Е, 2. 诊断 测试 端子 ，3. 4. ECM 接地 ，5. 氧 传感器 接地 ， 6. 氧 传感器 
《O2S) 信和 号， 7. 进 气 温度 传感器 信号 ，8. 冷却 液 温度 (ЕСТ) 传感器 信号 ; 9， ЕСТ, TP 及 IAT 传感器 接 
X, 10，TP 信号 ! 11. 5 伏 参 考 电 压 ; 12. MAP 传感器 信号 ! 13. МАР 传感器 接地 ! 14. 曲轴 信和 号; 15. IAC 
ЭША ЖЕЕ, 16. IAC 线 图 A” 低 电压 ; 17. IAC 线 图 B 高 电压 ; 18. IAC 线圈 B 低 电 压 ; 19. 21. 配 
线 接头 后 视图 ，20. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，22. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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tbaadGc65aoao 


67LT BLU ап 


ЕСМ 外 : 1. ЖЕЗ ҖЖ› 2. 20АМР ШЖ /ЕСМ 直列 式 保险 丝 ; 3. EBH, 4. 燃油 条 测试 接头 5. 
燃油 泵 继电器 ; 6. 16. 发 动机 接地 ;7. 去 燃油 泵 ;8. 燃油 泵 机 油 压 力 开关 ; 9. 去 指示 灯 ;10. 密封 压力 27kPa; 
11. 去 点 火 开关 ，12. 空调 高 压 开 关 ; 13. 空调 循环 开关 ，14. 空调 选择 开关 ;15. 空调 压缩 机 离合 器 

ЕСМ ру: 1.2. ЖЕ; 3 燃油 泵 继电器 驱动 ，4. ЕСМ В, 5. 燃油 泵 信号 (电压 监视 );，6. 空 
调 状况 信号 :7.9. 配 线 接头 后 视图 ;8,24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，10，32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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一 439pNK/BLK пап 435GRY 


22 


ЕСМ 外 ; 1. ЖИЕК ЊЕН, 2 发 动机 到 车 身 线束 配 线 接 头 ; 3.7. 去 点 火 开关 4. 永久 磁铁 发 电机 ， 
5. 变速 器 ，6. 去 仪表 板 ，8. 发 动机 到 和 车身 线束 ! 9. 车 速 传感器 缓冲 器 模块 ! 10. 13. 15. 发 动机 接地 ; 11. Ж 
震 传感器 模块 ，12. 爆 矣 传感器 ，14. 加 热 式 氧 传感器 ，16. 加 热 元 件 ， 17. ZAREN: 18. 白色 配 线 接头 ， 
19. JAFARA, 20. 绿色 配 线 接头 ，21. 空气 开关 电磁 阅 ，22，EGR EEN 

ЕСМ 内 : 1. EVAP 碳 包 吸附 控制 ，2. 车 速 传感器 (VSS) 信 号 ，3. 点 火 推 迟 信号 (KS); 4. 氧 传感器 接 
地 ，5. 氧 传感器 信号 ，6. 点 火 供电 ; 7. 空气 旁 通电 磁 阀 控制 ，8. 空气 开关 电磁 阐 控 制 ，9. ЕСЕ п 
制 ，10. 12. 配 线 接 头 后 视图 : 11. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，13，32 脚 C 一 DD 配 线 接头 
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ЕСМ $h: 1. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 ; 2. 在 驻 车 和 空 档 时 接地 电路 1 3. 发 动机 接地 ; 4， 去 保险 丝 #17 电路 ， 
5. 10 脚 仪表 板 配 线 接头 ; 6. 23.24. 去 点 火 开 关 ，7. 故障 指示 灯 ; 8. 刹车 开关 ; 9.13.16. 发 动机 到 车 身 线束 
配 线 接头 ! 10. 四 档 齿轮 开关 ， 11. TCC НЕ, 12. 诊断 接头 ; 14. 温度 开关 ; 15. ШИШ +1, 17. 喷 油 器 
#2; 18. 点 火 榨 制 模块 ，19. 信号 发 生 器 ; 20. 转速 表 线 路 ，21. PARER, 22 设 定 正 时 配 线 接头 

ЕСМ 内 ，1. 驻 车 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 信号 ! 2. MIL 〈 尽 快 检修 发 动机 ) 控制 ;3, 四 档 齿 轮 开关 信 
5, 4. TCC 控制 ， 5. 喷 油 器 #1 驱动 器 6, 喷 油 器 #2 驱动 器 ，7. 点 火 控制 IC)， 8 参考 电压 ; 9. 50, 
10. 分 电器 参考 低 电压 ; 11.13. 配 线 接头 后 视图 | 12. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ; 14. 32 СЮ 配 线 接头 ; 15. 
ECM 接地 
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ЕСМ 外 ; 1.11. 发 动机 到 车 身 线束 配 线 接头 ; 3. 诊断 接头 ; 2. 4.5. 发 动机 接地 ; 6. 动力 转向 压力 开关 
7. 进 气 温度 传感器 ，8. 冷却 液 温度 传感器 ; 9. 节气 门 位 置 传感器 ，10. 进 气 压力 传感器 ; .12. 去 点 火 开关 ， 
13. 车 身 到 发 动机 线束 ，14. 息 速 空气 控制 马达 15. 去 起 动机 电磁 线 图 

ЕСМ 内 : 1. 串 行 信息 传输 ;2. 诊断 测试 端子 ，3. 4. ЕСМ 接地 ; 5. 动力 转向 压力 开关 信号 ; 6. 进 气温 
度 传感器 信号 ，7. 冷却 液 温 度 传 感 器 信号 ，8，ECT、TP RIAT 传感器 接地 ，9，5 伏 参 考 电压 ;10. МАР 
传感器 信和 号; 11，MAP 传感器 接地 ; 12. 曲轴 信号; 13. IAC REA 高 电压 ; 14 ACHA ЕЕЕ, 15. 
IAC REB 高 电压 ; 16, IAC 线圈 B 低 电 压 ; 17, 19， 配 线 接头 后 视图 ! 18. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ;20。32 
脚 C 一 DD 瑟 线 接头 ! 21，TP 传感器 信号 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 


管 脚 说 明 配 线 颜色 | 线路 编号 连接 元 件 
燃油 泵 继电器 驱动 深 绿 / 白 然 油泵 继电器 C5 脚 
нена т ЖР | 深 绿 / 黄 | з ”| MERMEEABE 


465 
EGR ШЖ БЕ EGR LEN А 脚 
故障 指示 灯 控 制 棕 / 白 419 故障 指示 灯 


ЖЖ B 脚 
点 火电 源 粉红 / 黑 


点 ， зен А 脚 
白 / 黑 
43 





















BE 
E 
% 














EGR ЊЕ B 脚 












А1 
АЗ 
А4 
А5 
А6 
A7 
A8 
A9 
A10 


E 
ИИ 

С» [экмет [а и Г a 
[е | в |ы | aeaa 











А11 








ТАТА Ж 
А12 黑 / 白 450 诊断 接头 A 脚 
жанга 





燃油 泵 继电器 C1 脚 
燃油 泵 机 油 压 力 开 关 D 脚 














B10 驻 车 空 档 位置 开 关 


急速 控制 马达 DH 
急速 控制 马达 C 脚 


ajla 
ЗЕ 
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曲轴 信号 
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管 脚 说 明 


配 线 颜色 | 线路 编号 





ECM 接地 


连接 元 件 





诊断 接头 A 脚 
发 动机 接地 





进 气 压力 传感器 接地 





点 火 控制 


МАР A 
点 火 控制 模块 D 脚 





旁 路 


点 火 控 制 模 块 B 肢 





氧 传感器 接地 


发 动机 接地 





氧 传感器 信号 





喷 油 器 #2 驱动 





氧 传感器 





喷 油 器 #2 B 脚 





喷 油 器 #1 驱动 





、 检 修 参 考 数 据 





























ЯНІВ 







































































测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 
发 动机 转速 r/min (理想 转速 土 100) r/min 
RERE r/min 电脑 设 定 
冷却 液 温度 С/Р 85-105/185 ~ 221 
进 气 温度 C/F 10~90/50~194 
进 气 压力 kPa/V 20~48/1. 0~2.0 
爆 震 信号 Yes/No No 
节气 门 位 置 V | 0. 3—1. 0 
节气 门 角度 百分比 0% 
所 传感器 {К (mV) 17-1000 (可 变 ) 
控制 方式 Open/Closed 闭环 控制 
浓 / 稀 状况 ж/ж 变化 

氧 传感器 变动 率 变化 











短期 燃油 微调 





可 变 





КАНЯ 


息 速 控制 马达 
驻 车 档 / 空 档 






车 速 














计数 115~138 
计数 5~50 
P-N/R-DL P-N 






0 一 255 











0 








ОМ/ОЕЕ 





ОЕЕ 














入 口 / 大 气 





大 气 





不 可 用 








Yes/No 








N/A 
No (在 四 档 时 ，Yes) 








ON/OFF 





53.4 $t 2.2 升 一 一 Chevrolet Cavalier 2. 21, MFI 


CVIN 4) 元 件 布 置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 
及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| EREE. C1: 主 电脑 ; C2， 诊 断 接头 ; C3, 故障 指示 灯 ; Сї: 电源 接头 ! C5: 电脑 接地 ; C6; 保 
险 丝 爹 ，C8， 燃油 泵 测试 接头 


Г “: 非 电脑 装置 ，N1， HAETAAN, N17: HERM, N18: ERRENA 


[|] 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控 制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 ; 5. ИНН (TCO 接头 ; 8. 冷却 


风扇 继电器 ;13, 空调 压缩 机 离合 器 继电器 : 14. 点 火线 圈 系 统 ，17. EGR 控制 阀 继 电 
器 


Orga. А. 进 气 压力 传感器 В. MER С. 节气 门 位 置 传感器 ! О. 冷却 液 温 度 传感器 ; Fl: 
车 速 传感器 (自动 变速 器 );， F2 车 速 传感器 (手动 变速 器 );， М. 变速 器 档 位 开关 ; Т. Ж 
气温 度 传感器 ! U: 空调 制冷 剂 压力 传感器 
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ЕСМ 








380GRY /RED 


452BLK 





ЕСМ 外 ; 1. 去 TCC АДФ), 2. ERER BA 3. 发 动机 接地 ! 4. 去 驻 车 / 空 档 位 置 (PNP 
开关 )，5. 诊断 接头 ，6. 去 电子 点 火 控 制 模块 (ICM); 7. 氧 传感器 ，8. 进 气 压力 传感器 ，9， 空调 制冷 剂 压 
力 传感器 ，10. 进 气 温度 传感器 ，11, 节气 门 位 置 传 感 器 ，12. 冷却 液 温度 传感器 ，13. EKAR 

ЕСМ 内 ，1. 诊断 测试 ，2. 3，ECM 接地 ! 4. MERE (025) 接地 ，5. PARE: 6. 氧 传感器 
(025) 信号 ! 7. МАР 传感器 接地 ; 8，MAP 信号 ; 9.13. 5 伏 参 考 电 压 ，10. 空调 制冷 剂 压 力 传感器 信号 ! 


11. 5R, 12. ТАТ 信号; 14. TPS 信和 号，15. 传感器 接地 ，16. ЕСТ 信和 号: 17.19. 写 线 接头 后 视图 ， 18. 
24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，20，32 脚 C 一 DD 配 线 接头 
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ЕСМ 外 : 1. 去 电子 条 车 控制 模块 (EBCM); 2. 去 蓄电池 正极 ; 3. 易 熔 连接 ; 4. 电源 接头 ; 5. 13. 去 点 
KAR: 6. 燃油 泵 保险 丝 ; 7. 隔 板 配 线 接头 ; 8. 去 仪表 板 ; 9. 燃油 训 继 电器 ; 10. 机 油 压 力 开 关 ; 11. 燃油 
泵 测试 接头 :12. RMR, 14. ЕСМ 保险 丝 ，15. ШОШ; 16. 发 动机 接地 ，17. 接地 ，18. 信和 号; 19. 电子 
点 火 控 制 模块 ，20. ЧА, 21. 去 转速 表 ，22. 曲轴 位 置 传感器 

ЕСМ A: 1. 保 活 存 储 器 (B 十 )，2. 的 油泵 继电器 控制 ，3. 点 火 供电 ; 4. 喷 油 器 驱动 器 ，5. 氧 传感器 
接地 ; 6. 峰值 保持 跨 接 线 ; 7. 参考 低 电 压 ; 8. 参考 商 电 压 ; 9. 旁 路 ; 10. 点 火 控制 (1С); 11.13. 配 线 接头 
后 视图 : 12. 24 B A--B 配 线 接头 ，14. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 


一 148 一 


ЕСМ 





435GRY 








41LT BLU/WHT— 
442LT BLU/BLK. 
LT GRN/ WH 
444LT GRN/BLK 
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ЕСМ 外 : 1. 去 后 除 雾 器 选择 开关 ， 2. 去 便利 设备 中 心 ; 3. 故障 指示 灯 (МП) “检查 发 动机 ”; 4. 去 点 
火 开 关 ; 5. 10AMP 仪表 保险 丝 ，6. 刹车 开关 ，7. 三 档 齿轮 开关 ; 8. TCC ERRAN (自动 变速 器 ); 9. 诊断 
接头 端子 ; 10. 去 刹车 变速 杆 联 锁 (ВТ51); 11. 换 档 灯 ， 12. 仅 手动 变速 器 ; 13. 去 空调 离合 器 控制 继电器 ; 
14. EGR Н, 15. 息 速 控制 马达 ;16. 去 仪表 板 ，17. 车 速 传 感 絮 

ЕСМ 内 : 1. МП, (检查 发 动机 控制: 2. TCC 或 换 档 灯 ，3. EGR 58], 4. IAC REA AEE: 5. 
IAC 线 图 A 低 电压 ; 6. IAC 线 图 B 高 电压 ! 7. IAC REB 低 电压 ; 8 VSS 信号 ( 低 电 于); 9. VSS 信 
号 (高 电压 ); 10. 车 速 信号 输出 ! 11. 13. 配 线 接头 后 视图 ; 12. 24H A 一 B 配 线 接头 ; 14. 32 脚 C 一 DD 配 线 
接头 
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ЕСМ 外 : 1.8. 去 点 火 开 关 ; 2 空调 保险 丝 ，3. 空调 选择 开关 ; 4. 去 发 电机 ; 5. 去 ABS Н: 5. 空 
调 压 缩 机 继电器 ! 7 空调 压缩 机 离合 器 ; 9. 仪表 保险 丝 ! 10. 去 EGR EPERRA, 11. 散热 器 风扇 继电器 ， 
12. 去 电子 刹车 控制 模块 (EBCM); 13. 易 熔 连接 ; 14. 起 动机 电磁 线圈 BAT 端子 ; 15. 散热 器 风扇; 16. 去 
车 电池 正极 ，17. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 | 

ЕСМ A: 1. 空调 请 求 ，2, 空调 继电器 控制 ，3. 散热 器 风扇 继电器 控制 : 4, 驻 车 / 空 档 位 置 PNP) F 
X) (自动 变速 器 )，5.7. 配 线 接头 后 视图 ，6. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ， 8. 32 脚 C 一 D 配 线 接 头 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 
管 脚 号 













管 脚 说 明 










каме | 线路 编号 








ЖН | 
АЦ Е 
в | 空调 压力 传感器 | ka | з | А/СЕЖЛЕ®#С@ | 
| B9 | жжы | аа | 451 | 诊断 接头 B 脚 | 
ви RRR 
TE 
H/R 
粉红 / 黑 
Е Е 
ої жя Ги | 2 | 电源 线 | 
C10 
换 档 灯 M/T) 456 诊断 接头 下 脚 
TPS B 
. IAT 脚 
А/С 压力 传感器 A 脚 
Сз | —— жвава 1 жа | марав | 
| D5 | 点 炎 控 制 系统 | з | 43 | 点火 模块 C 脚 O 
| De | 这 路 信号 [| иж | 424 | 点 火 模块 D 肢 O 


RASARE H 
О» | asama | ma | = ”| йлййт® | 
С» [ знае | | є [| павлин O 
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pane TE 


续 衣 















[Du | _ жез | x | 42 | җа | 
29 






、 检 个 参考 数据 



























测试 项 目 检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 





элина ит 
ЕВЕ r/min 随 温度 变化 










ET сут 
进 气温 度 C/F 随 空 气温 度 变 化 


P3 
29~48/1~2 
压力 kPa/V 





О =: [ы [у 
ОРЕ 〈 当 冷却 液 温度 达到 108C 或 空调 
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$3.5. $ 1 3.1 #—— Chevrolet Cavalier 3.1L 
(VINT) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 
明 及 检修 参考 数据 





| ERER. сі. 主 电脑 C2: 诊断 接头 ; C3: 故障 指示 灯 ; C5: 电脑 接地 ; С. RRELA: C8: Ж 
| 油泵 测试 接头 ，C9: 燃油 泵 /电脑 保险 丝 
Г РН ВАЗЕ Е. Ni: HAMINA: Ма, 冷却 液 温度 传感器 ， 水 温 警 告 灯 和 水 温 表 ; N8: 机 油 压 力 
开关 ， 燃 油泵 警告 亲 和 压 力 表 : N12， 燃油 友 压 力 测试 接头 ，N13: PEELA 

Сента. А. 进 气 压力 传感器 В. ҖЕ ЁН; С. 节气 门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ; Е. 
曲轴 位 置 传感器 ; FL: 车 速 传 感 器 (A/T); F2; 车 速 传感器 (M/T); J]: 爆 震 传感器 ; К. 
HARRER M: 变速 器 档 位 开关 ; S: 动力 转向 压力 开关 ; V: 空调 制冷 剂 压力 传 感 
器 

| BHEE: 1. 喷 油 器 ; 2. 息 速 控制 马达 ; з. 燃油 泵 继电器 5. 液 力 变 矩 器 (TCC) 接头 ; 6. 点 火 


线圈 总 成 ; 8, 冷却 风扇 继电器 ;12，EGR ВШ; 13. 空调 压缩 机 继电器 ;15. 活性 碳 
MERA; 18. 空调 高 速 风 遍 继电器 
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二 、 电 路 图 


ECM 


41LT BLU/WHT. СЕЗ {1 


44217 BLU /BLK СЕА |2 
43LT GRN/WHT— СЕ5 


4441 Т СЕМ/ВІК GES 
I/P HARN. CONN. 


Г, 
? Eo Вр!6}5 


зрела р ат 
39PNK АВК 6 
z [aas | 


B c 

内 全 一 BLU—{Bciilh 
Saale 

д Е, GRN. 8 


Е |+ 
J ГЕП 
эт 24TAN/BLK: E 
порн B 423WHT. BC8 
证 121WHT 一 -一 13 
NE >] 
中 -一 一 вр Jai 
BD9 












65DK GRN/WHT вд у] |13 


SOBLK/WHT-—] ВА 12 |14 


у 120СКҮ: 15 


ЕСМ $b: 1. 息 速 控制 马达 2.9. 发 动机 接地 ，3. 驻 车 / 空 档 开 关 ; 4. 去 自动 门 锁 ; 5. 20. 22. 25. 隔 板 
配 线 接头 ，6. 喷 油 器 2、4、6; 7. 喷 油 器 1、3、5; 8 点 火线 图 ，10. 接地 ，11. 曲轴 位 置 传感器 ; 12. 信号， 
13. 转速 表 信 号 ; 14. 次 级 线圈 ; 15. 初级 线圈， 16. 电子 点 火 控制 模块 ，17. 保险 丝 盒 ，18. 去 蓄电池 ;19. 
去 仪表 板 ; 20. 22. 25. 隔 板 配 线 接头 ! 21. 燃油 泵 继电器 ;23. 燃油 泵 配 线 接头 ;24. ЖЕЛЕУ: 26. 
去 燃油 泵 ，27. 去 点 火 开关 

" ЕСМ 内 ; 1. IAC 线圈 A ”高 电压 ; 2. АСЯ ША EEE: 3. IAC 线圈 B 高 电压 ; 4. ТАС ЖЖ В 
低 电压 ，5. 驻 车 / 空 档 开关 (EIEE: 6. 点 火 ! 7. 8. 喷 油 器 驱动 器 : 9. 旁 路 ; 11. 参考 电压 ; 10. 点 火 
控制 (C); 12. 接地 ，13. 燃油 泵 继电器 驱动 (B 十 )，14， 系统 接地 ，15. RRAS (PPSW), 16.18. Æ 
线 接头 后 视图 ; 17. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 : 19. 32 脚 C 一 D 或 E 一 F 配 线 接头 
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ор 1233DK GRN/YEL 
© va 12321Т BLU 


9 


496DK BLU: 
L 
ь E 


ЕСМ 外 : 1. 去 TCC 控制 ， 2. 5. 10, 仪表 板 配 线 接头 ; 3 发 动机 线束 配 线 接头 ，4. 诊断 接头 ! 5.6. 氧 
传感器 ; 7. 发 动机 接地 ，8. 和 车速 传感器 ，9. 装 在 变速 器 上 ; 11. 去 车 速 表 ，12. 进 气 温度 传感器 ， 13. 节气 
门 位 置 传感器 ; 14. 去 空调 压力 传感器 ，15. 直列 式 喷 油 器 线束 ; 16. 冷却 液 温度 传感器 17. 去 空调 压力 传 
ЖЕ. 18. 进 气 压力 传感器 ; 19. 爆 震 传感器 

ЕСМ A: 1. 诊断 测试 ! 2. 4. 系统 接地 ， 3. 喷 油 器 驱动 器 接地 ， 5. 串 行 信息 传输 ; 6. 氧 传感器 接地 ; 7. 
氧 传感器 信和 号 ; 8. У55 低 电压 ; 9，VSS 高 电压 ; 10. VSS 输出 (每 英里 4 000 脉冲 ); 11. MAT 信号; 12.16. 
5 伏 参 考 电压 ，13. TP 传感器 信号 ，14. 18. 传感器 接地 ， 15. 冷却 液 温度 信号 ; 17. МАР 信和 号; 19. 爆 震 信 
B, 20.22. 配 线 接头 后 视图 ，21，24 H A 一 B 配 线 接头 ，23，32 脚 C 一 D 或 E 一 F 配 线 接头 
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оаа ааа ааа аа аА А A 


ЕСМ 







2 


жер 25 


4 
| 
650BRN / WHT: Са [ 26 






ЕСМ 9. 1. 20. 30. 去 点 火 开关 ; 2. 仪表 保险 丝 ; 3.4. 10.18. 仪表 板 配 线 接头 ，5. 故障 指示 灯 ; 6. 26. 
隔 板 配 线 接头 ; 7. 刹车 开关 ; 8. ТСС HRAN, 9. 诊断 接头 ; 11. 换 档 灯 ;12. EVAP 吸附 电磁 痊 ; 13. EGR 
控制 电磁 咎 ，14、 去 TP、IAT 传感器 ; 15. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ， 16. 去 МАР 传感器 ; 17. 去 空调 控制 ， 
19. 空调 保险 丝 ，21. 空调 压缩 机 离合 器 : 22. 空调 压缩 机 继电器 ，23. 动力 转向 压力 开关 ; 24. Н 
( 易 熔 连接 )，25. 去 空调 继电器 和 交流 发 电机 ，27. 散热 器 风扇 继电器 ; 28. 散热 器 风扇 ，29, 发 动机 接地 

ЕСМ 内 : 1. MIL 控制 ; 2 三 档 齿 轮 信号 ，3. 二 档 齿 轮 信和 号; 4. ТСС 控制 , 换 档 灯 (手动 变速 器 ); 5. 
EVAP 碳 钠 吸附 控制 , 6. EGR ERR УЗ, 7. EGR 电磁 网 #2; 8. EGR ERAH 9. 传感器 接地 ; 10. 空 
调 压 力 信 号 ; 11、5 伏 参 考 电压 ;12. 空调 请 求 ;13. 空调 继电器 控制 ; 14. 动力 转向 压力 信号 ; 15. 散热 器 风 
ЙЕ, 16.18. 配 线 接头 后 视图 ; 17，24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，19.32 脚 C 一 D R E-F 配 线 接头 
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三 、 电 脑 答 脚 说 明 






























янз шыш [кише [яна инле | 
вн | маена | к | шт: | мавси | 

Bas | жә _ Jaam] 4 | __/ 

诊断 接头 M 脚 
诊断 接头 A Ж 
вы | bE | 
o с 
ВВ5 传感器 接地 ж 452 ECT A W 
А/С 压力 开关 A Ж 
ТАТ А 脚 
[к= | жане |ж | ш | жанвавя 
TCC ШЖ А № 

cr 
[к | | 
Def wess | в | s | n 
во m Гая | | a _ 

вог ШИ 
zs wa [а |р: | 
вн | свае ато | a | жш | тс®шнсв _ 

вр? Г 
п/я 
нат 
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7 -met 





анин 














GE12 诊断 测试 线 








氧 传感器 





管 脚 号 管 脚 说 明 


GE9 | EGR PEAH] 浅 绿 697 





OES ванизневто 
ст шант 





GE15 氧 传感器 接地 
СЕ16 冷却 液 温 度 传感器 












续 表 
线路 编号 连接 元 件 






EGR Ш@ A № 
诊断 接头 B 脚 
仪表 板 C 脚 

燃油 系 继电器 4 脚 

机 油 压 力 开关 D 脚 





发 动机 机 体 


















ЕСТ 传感器 B 脚 
空调 继电器 2 脚 


















进 气温 度 传感器 


、 юне 











冷却 液 温度 C/F 


ЖҰ ЕЈ kPa/V 


大 气压 力 传感器 kPa/V 
节气 门 位 置 V 
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GF1 空调 继电器 深 绿 / 白 
СЕ4 EGR Н +2 


棕 


红 


深 


蓝 


| ск | 空调 压力 传感器 灰 / 红 
GF15 进 气压 力 传感器 浅 绿 432 | МАР 传感器 В 肢 
B 472 j IAT 传感器 B 脚 


+ 





698 


GF5 | EGR н H3 о жй | 699 


сев | TCC 电磁 网 (A/T). муш 422 (A/T) TCC E В 
换 档 指示 灯 M/T) - 456 (М/Т) 仪表 板 F 肢 
GF7 _ ЕЕЕ 深 绿 / 黄 


элен ТГ 


428 


417 
380 





Сия | аваа] 


10~80/50~176， 随 空气 温度 而 变 





ЫШТ 


58 一 114/2.5 一 5.5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 


| EGR НЮ В 脚 
EGR АЖ С 脚 





КЁ ERR B 脚 


| ТР 传感器 C 脚 
А/С 压力 传感器 C 肢 










29~48/1~2 
随 进 气管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 


0. 29 一 0. 98 


续 表 



















可 变 
0 










一 
екиз 


ЕСЕЗ ON/OFF 
鲁 速 控制 马达 计数 
ха 
| ON/OFF 
系统 电压 13.5-~14.5 (可 变 ) 
RAR | 
б хш Yes/No No (Е. =., WH, Yes) 











No 
OFF ( 随 电脑 指令 而 变 ) 
OFF С 〈 随 电脑 指令 而 变 ) 


































5 一 50 








0 


ОЕЕ 
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53.6 Е 贝 雷 塔 2.2 升 一 一 Chevrolet Corsica 
Beretta 2.2L (VIN 4) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| Јем. сі. =н, со. 诊断 接头 ; C3: 故障 指示 灯 ; Са. 燃油 泵 /电脑 保险 丝 ; C5: 电脑 接 
地 ; Сб. ARLA, C8: 燃油 泵 测试 接头 


ДЕНЕШ. Ni: 曲轴 箱 通 风 阅 ，N7， 活 性 碳 馈 ，N18: 活性 碳 包 电磁 闪 


加 控制 装置: 1. щш, 2. 息 速 控制 马达 ;3. 燃油 泵 继电器 ; 5. WEEE (TCO EA: 8. 冷却 
风 记 继电器 13. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 ，14. 点 火线 图 总 成 17. EGR EERE 
# 
Оена. A， 进 气压 力 传感器 ，B: 氧 传感器 : с, 节气 门 位 置 传感器 ，D， юана, Fl: 
车 速 传感器 ! M 变速 器 档 位 开关 ; Т. 进 气温 度 传 感 器 ， 口 ， 空 调制 准 剂 压力 传感器 
CO 安全 气囊 控制 元 件 
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二 、 电 路 图 


ECM 






xbood566666D6o 







RSBDDODODRRS 


6 


ЕСМ 外 : 1. 去 TCC HEA (ВАЛ О, 2. 去 换 档 灯 〈 手 动 变速 器 7; 3. 发 动机 接地 ; 4. 8 脚 仪 表 
板 配 线 接头 ;5. 诊断 接头 ，6. 去 ABS 模块 7. 去 仪表 板 配 线 接头 ! 8. 氧 传感器 ; 9. 进 气 压力 传感器 ; 10. 
空调 制冷 剂 压 力 传感器 ; 11. 冷却 液 温度 传感器 ; 12. 去 水 温 指 示 灯 ; 13. 去 水 温 表 ; 14. 节气 门 位 置 传感器 ， 
15. 进 气温 度 传 感 器 

ЕСМ 内 : 1. 诊断 测试 ，2. 3. ЕСМ 接地 ; 4. 氧 传感器 (025) 参考 低 电 压 ; 5. 串 行 信息 传输 ;6. 氧 传 
感 器 (02S) 信号 : 7. МАР 信和 号 ;8. 5 伏 供电 ; 9.13. 5 伏 参 考 电 压 ; 10. 空调 制冷 剂 压 力 传感器 信号 ; 11.15. 
传感器 接地 ，12. ЕСТ 信和 号 ;14. TP 传感器 信号 ;16. ТАТ ÈE; 17.19. 配 线 接头 后 视图 ; 18. 24 A 一 
В 配 线 接头 ; 20. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ 


2 





ЕСМ 外 : 1. ЖБ FAAR ЕСМ RRR, 2 EBT, 3. МЕЛ: 4 燃油 泉 继 电器 ; 5. 去 
仪表 板 ，6. 发 动机 接地 ，; 7. 燃油 泵 测试 端子 ，8. RER 〈 在 油箱 内 )，9. 5 脚 ABS 配 线 接 头 ; 10. EGR 控 
Е, 11. ЕСМ 喷 油 器 保险 丝 #1; 12. 去 点 火 开关 ， 13. 喷 油 器 ; 14. 接地 ; 15. 曲轴 位 置 传感器 ，16. 
信和 号， 17. 电子 点 火 控制 模块 ; 18. AKRE; 19. 去 转速 表 

ЕСМ р, 1. 保 活 存储 器 (B+); 2. 燃油 有 泵 继电器 控制 ， 3. EGR 控制 ; 4. 点 火 供 电 ; 5. 喷 油 器 驱动 器 ， 
6. 峰值 保持 跨 接线 ; 7. 参考 低 电压 ; 8, 参考 高 电压 ! 9. 旁 路 ; 10. 点 火 控制 (1C); 11.13. 配 线 接头 后 视图 ， 
12. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，14，32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ 






1 
3 一 A_ 个 一 :3PNK/BLK 
і 
| 
Ш | 39PNK/BLK 
| 
1 


420PPL 


ЕСМ 9: 1. 20AMP 仪表 /警告 灯 保 险 丝 共 9 2. 故障 指示 灯 (MIL)“ 尽 快 检 和 修 发 动机 ”; 3. 去 点 火 开 
Жз 4. TCC HERK: 5. 手动 变速 器 ; 6. 三 档 齿轮 开关 ; 7. TCC REA (自动 变速 器 )，8. 换 档 灯 ; 9. 诊 
断 接头 ; 10.11.12. 仅 手 动 变 速 器 ; 13. 息 速 控制 马达 ， 14. 去 仪表 板 ; 15. 8 脚 仪表 板 配 线 接头 ; 16. 车 速 传 
感 器 

ЕСМ 内 : 1. MIL 控制 ， 2, ТСС 或 换 档 灯 控 制 ，3. IAC 线圈 A ”高 电压 ; 4. IAC 线 图 A ” 低 电 压 ; 5. 
ТАС#ШВ 高 电压 ; 6. IAC 线 图 B КЕ, 7. VSS 信和 号 ( 低 电压 )，8. VSS 信号 (高 电压 ); 9. 车 速 信 
号 (每 英里 4 000 脉冲 )，10. 12. 配 线 接头 后 视图 ，11. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ! 13. 32 Ср 配 线 接头 
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ЕСМ 





2 






НИ 
onog 


u 
| B rozet K/RED 


150BLK 
4 


Г WHT: 
一 一 
= т oon 
К L= 一 N/BLK 
12 


a 
ард. 
- 
ННН 


ЕСМ 外 ; 1.6. 去 点 火 开关 ; 2. 保险 丝 #8; 3. 空调 选择 开关 ; 4. 空调 压缩 机 继电器 ; 5. 空调 压缩 机 离 
合 器 ; 7. но, 8. 散热 器 风 扁 继 电器 ，9. 去 B 十 ; 10. 易 熔 连接 11. 散热 器 风扇 ; 12. 驻 车 / 空 档 位 
置 (РЧР) 开关 

ЕСМ ру: 1. 空调 请 求 ，2. 空调 继电器 控制 ; 3. 散热 器 风扇 继电器 控制 ，4. 驻 车 / 空 档 位 置 (РМР) 开 
关 ， 5.7. 配 线 接头 后 视图 :6.24 脚 A 一 B 配 线 接头 ; 8. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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、 电 脑 管 脚 说 明 




















ВЖЕ ЕЖА ЕП 
| A9 | 息 速 控制 马达 #ALO | RER | 442 | 
秀 速 控制 马达 #B LO 
中 接线 ж 
冷却 液 温度 传感器 Я 
节气 门 位 置 传感器 
| B6 | =©ңщкїїї | xa | o | ”A/C 压力 传感器 C 脚 | 
进 气温 度 传感器 
р» smaka [| eam | 451 | вивави | 
B10 车 速 信号 HI 
主 电脑 接地 黑 / 白 
ег 
Св 439 















| МАРС 
节气 门 位 置 传感器 5V 


ж 
х |Б 
ж 


ав 
аз | saw | 
燃油 泵 继电器 87 脚 
EE 
TCC ња D В 
МАРА 脚 


ЕСТ А Ж 
А/С 压力 传感器 A 脚 


TCC а 9/8 
a 
ТГ 


[ 









416 
474 
340 
422 
459 
335 
435 

50 


主 电脑 接地 
传感器 接地 


点 火 控制 系统 


Еч 
ш 


4 












~ 
сл 
сл 


C8 
C9 
С11 
С12 
C13 
C14 
D1 
D2 
D3 
D5 
D7 


Ў ) Ж 
Ж 


/ 
/ 






TPS В 8 
| Ca [Оа | кансе __ 
ы | жаван | we | o | mann _ 
= [| ахажизто 
o| ване |н | o | кл] 
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rhe баалай 





ра 








































Өш | 

进 气 压力 

< 气压 力 传感器 

节气 门 位 置 
节气 门 角度 
氧 传感器 
喷 油 时 间 
点 火 提前 
短期 燃油 微调 





















































检测 动作 /单位 


r/min 
C/F 
kPa/V 
kPa/V 
ү 
百分比 
Æ (mV) 
ЖЖ (ms) 











正常 情况 /数据 
(700 士 5) r/min 

随 温度 变化 
85~105/185~220 


随 大 气压 力 而 变 


ВИ када 
D10 氧 传感器 信号 接地 福 413 发 动机 接地 
Di! ИГЕ Ж п RERE 
012 ”信息 传输 线 # 461 诊断 接头 M 肢 
D13 车 速 输出 信号 仪表 板 G 站 
故障 指示 灯 | Ж/А 419 仪表 板 B 脚 





29 一 48/1 一 2， 随 进 气 管 真 空 度 和 大 气压 力 而 变 


0.6 (Е 0. 33—1. 33 范围 内 ) 


0% 
100—999 (FÆ) 
0. 8—3. 0 


18° ( r/min 和 发 动机 负荷 而 变 ) 


可 变 





长 期 燃油 茹 调 | 
和 急速 控制 马达 



























EGR 
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计数 


ON/OFF 


ON/OFF 













90~160 


1 一 50 





~ OFF 








驻 车 档 / 空 档 P-N/R-D-L P-N 
HR NH БЕШИ 油槽 号 码 0~3 (根据 空气 流量 和 r/min 而 定 ) 
| Open/Closed 闭环 控制 


TCC ON/OFF 
OFF айанна 108 С RF 
ОМ/ОЕ 
风扇 继电器 /OFF 调 压力 达到 1MPs ЖЛЕ ЕЕЕ ON) 
空调 请 求 Yes/No No 


空调 压力 Pa/V ( 随 温度 变化 ? 
RE 


$3.7 ЩЙ WAH 2.3 升 一 一 Chevrolet Corsica 
Beretta 2. 3L MFI (VINA) 元 件 布置 图 、 电 


路 图 、 电 脑 管 靶 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





EMRE. Ci: EER C2: 诊断 接头 ; Сз, 故障 指示 灯 ，C4: 电脑 电源 ， C5: 电脑 接地 ; Сб. 保 
юж, св, Изя 
аран иа, Ni: ВЕЗЕ О, Ni: ЧИ НИК Е, N17: ERM, N18: ABS 继 电 
器 
[控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ;3. 燃油 泵 继电器 ，8. 冷却 风帆 继电器 ;10. EERME 
ERA, 13. 空调 压缩 机 继电器 ，15. 电子 点 火 模块 


CD) 传感器 ，A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷 却 液 温度 传感器 ，F， 
PRERA, J RERE, T: AURERE, 
(安全 气囊 控制 元 件 
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二 、 电 路 图 





3 


39PNK/BLK. 


:508LK/AWwHT 一 一 一 申 





ЕСМ $b: 1. 发 动机 四 下 燃油 泵 /ECM 保险 丝 盒 ; 2.11. 去 点 火 开关 ; 3. 去 B 十 ; 4 燃油 泵 机 油 压力 开 
关 ; 5. ШИИ ШЖ; 6. 去 仪表 板 ; т. 燃油 泵 测试 端子 ; 8. 燃油 泵 (在 油箱 内 ): 9. 5 脚 ABS 配 线 接头 ; 10. 
路 油 器 ，12. 电子 点 火 控制 模块 ，13. 曲轴 位 置 传感器 ; 14. 信号 激发 齿轮 ; 15. 去 转速 表 

ЕСМ A: 1. 点 火 供电 ; 2. 保 活 存储 器 (ВЧ), 3. 燃油 泵 继电器 控制 ; 4. 喷 油 器 驱动 器 1、4; 5. 喷 油 
器 驱动 器 2、3; 6. 点 火 控制 ПС) 1; 7. 点 火 控 制 (IC) 2; 8. 7X 参考 电压 ; 9. 参考 低 电 压 ; 10. 转速 表 信号 
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456TAN/BLK 


ECM 外 : 1. 去 换 档 灯 ; 2. 8 脚 仪表 板 配 线 接头 ; 3. 发 动机 接地 ; 4. 诊断 接头 ; 5. 去 ABS 模块 ，6. 去 
安全 气囊 模块 ! 7. 8 脚 仪 表 板 配 线 接头 ，8. 氧 传感器 ，9. 进 气 温度 传感器 ， 10. 进 气 压力 传感器 ; 11. 节气 
门 位 置 传感器 ，12. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ;13. 冷却 液 温度 传感器 ，14. 爆 震 传感器 ，15. 去 DERM 

ЕСМ р: 1. 诊断 测试 ，2. 3. 4。 ЕСМ 接地 ; 5. 串 行 信息 传输 ;6, 氧 传感器 接地 ， 7. 氧 传感器 信号; 8. 
ТАТ 信和 号; 9.14. 传感器 接地 ; 10. MAP 信号 ; 11.12. 5 伏 参 考 电 压 ; 13. TP 信号 ; 15. 空调 制冷 剂 压力 传 
感 器 信号 ; 16. ECT 信和 号; 17. 爆 震 传感器 信号 
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ЕСМ 









3 


39PNK/BLK “ТСТ? | 28DK GRN/YEL: 
5 


6 


43LT GRN/WHT. 
444LT GRN/BLXK. 





фо -з Ф сл 


ЕСМ 外 ， 1. 8 脚 仪表 板 配 线 接头 ; 2. 去 仪表 板 线 东 ; з. 车 速 传感器 ， 4. 活性 碳 铅 电磁 陨 ，5. 8 脚 仪表 
板 线束 配 线 接 头 ，6，20AMP 点 火 开关 保险 丝 ，7. 去 点 火 开 关 ， 8. 和合 速 控制 马达 

ЕСМ 内 ,1. VSS #9 ( 低 电压 ); 2. VSS 信号 (ҖЕ), 3. 车 速 信 和 号 (每 英里 4 000 脉冲 ); 4. EVAP 
驱动 器 ， 5. IAC 线圈 A ЖЕЖ, 6. ACREA БЕ, 7. ТАСА В WERK, 8. IAC 线 图 B 低 电 
压 
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ЕСМ 






12 ш [Вв] 702BLK/RED 
150BLK =m 


20A (VN 14 
150—4 /78———39РМК/ВІК а | B |—419вкмләнт-— Bcs |4 
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ЕСМ 外 ; 1.7. 15.19. 去 点 火 开 关 ; 2 保险 丝 #8:， 3. 空调 控制 开关 ; 4.14.21. 8 脚 仪表 板 线束 配 线 接 
Жаз 5. 空调 压缩 机 继 电 髓 ，6， 空调 压缩 机 离合 器 ; 8. RRES 9. 去 B 十 ; 10. 易 熔 连接 ，11, 散热 器 风 
网 继电器 ，12. 散热 器 风扇，13. 仪表 /警告 灯 ，20AMP 保险 丝 女 9，16. 故障 指示 灯 ，17. 去 诊断 接头 ，18. 
手动 换 档 灯 ; 20. 仪表 板 

ЕСМ ру, 1. 空调 请 求 ，2. 空调 继电器 控制 ，3. 冷却 风骨 继电器 控制 ， 4. 故障 指示 灯 (мп) “тв 
修 发 动机 ”，5. 手动 变速 器 换 档 指示 灯 
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管 脚 说 明 


аме 


线路 编号 


连接 元 件 





主 电 脑 接地 


袜 / 白 


551 


发 动机 机 体 





主 电 脑 接 地 1 





mä 


发 动机 机 体 





进 气压 力 和 节气 门 位 置 传感器 5V 





Ж 


МАРС 
TPS A 脚 





进 气压 力 、 节 气门 位 置 
和 空调 压力 传感器 5V 
参考 电压 


га 


МАРС 
TPS А H 
А/СВ 





蓄电池 电压 


燃油 泵 继电器 87 脚 
机 油 压 力 开关 CH 





инж 





氧 传感器 信和 号 


| 


燃油 泵 继电器 86 R 





氧 传感器 





十 





进 气温 度 、 进 气压 力 传感器 接地 


IAT B 脚 
МАРА R 





传 感 右 接 地 


ТР5В& 
ЕСТА 
А/С 压力 传感器 АШ 





点 火 控制 器 


点 火 模 块 A 脚 





接地 





发 动机 接地 





氧 传感器 接地 


发 动机 接地 





节气 门 位 置信 号 
车 速 信号 





TPS C 脚 





仪表 板 A 脚 





转速 信和 号 


仪表 板 上 转速 表 





息 速 控制 马达 #A НІ 


ТАСС 





息 速 控制 马达 #A LO 





IAC D 脚 





息 速 控制 马达 #B LO 


ТАСВ Ж 








息 速 控制 马达 #B HI 


IAC A 脚 





进 气 温度 信号 





PC10 
РС12 
PC13 


”冷却 液 温度 信和 号 


进 气温 度 传感器 A 脚 





冷却 液 温度 B 肝 





晓 油 器 (1、4) 


喷 油 器 B 脚 





主 电脑 接地 





РС15 
ЕТЕ 


Еси 
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点 火 控制 器 


发 动机 机 体 








点 火 模块 B 脚 





喷 油 器 CC 脚 





ИТК (2、3) 
点 火 参考 信和 号 


Ахиж H R 








7Х 高 速 参考 信号 
空调 压力 传感器 
进 气压 力 传感器 


空调 请 求 信和 号 





点 火 模块 G 脚 





А/С 压力 传感器 С 





МАР В 脚 





空调 开关 AR 















Тр 
ҮЛ 
T 
温度 表 
档 位 开关 
| 


诊断 接头 M 脚 
ТҮ. 
FERS HI _ жй | | *ж##шлһ | 

жо | 401 | жиевиви | 














жанин 
ахвя 
плени 
ачан 


анши | 
| aae | 
29~68/1~3 

куу ( 随 进 气管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 ) 

0.2 一 0.9 《5.0 时 ， 节 气门 全 开 ) 
хеви 
ны 
点 火 提前 







ТТТ. 
ТТТ 
ЕЕ 
накан 
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re 





续 表 






















检测 动作 /单位 
角度 O 
Yes/No 
爆 震 传感器 范围 0 一 255 《计数 ) Ор 16 一 22 
7X 点 火 高 频 信和 号 |= о | 
7X 点 火 高 频 参 考 信号 | 07—255 (计数 ) 
7X 点 火 高 频 同 步 信号 | ON/OFF 

息 速 控制 马达 
驻 车 档 / 空 档 P-N/R-D-L 
ТСС 换 档 灯 ON/OFF 


正常 情况 /数据 


































































Yes/No 

























空调 离合 器 ON/OFF 
冷却 风扇 继电器 ON/OFF OFF 
т YE DE 百分比 0~100% 
QDM A 高 / 低 低 
орм в 高 / 低 低 
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$3.8 AMF WAB 3.1 升 一 一 Chevrolet Corsica 
Beretta 3. 1L V6 MFI (VIN T) 元 件 布 置 图 、 


电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| EMER. Сї: 主 电脑 | C2; 诊断 接头 ; СЗ. 故障 指示 灯 ; C5: 电脑 接地 ; C6: RER: C8: Ж 
油泵 测试 接头 ，C9: 人 稀 油 泵 /电脑 保险 丝 


i |: 非 电 脑 装置 Ni: ШЖ, N4: 冷却 波 温度 传感器 、 水 温 警 告 灯 和 水 温 表 ，N8: 机 油 压 力 
жж, ЖЕНЕКЕ ЛЖ) N12: 燃油 压力 测试 接头 ， N13， 疼 电池 接头 全 

[EOMER 1. 喷 油 器 ， 2、 息 速 控制 马达 ! з. RURALE 5 ИЛЕШЕ (ТСС) 接头 ，6. 点 火 
AEUR: 8 адаа, 12. EGR ARA: 13. 空调 压缩 机 继电器 ，15. НЕВИН, 18. 空调 
高 速 风 扁 继电器 

人 〇 ) 传 感 趾 ，A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ; Е, 
曲轴 位 置 传感器 ， F1; 车 速 传感器 (自动 变速 器 ); F2: 车 速 传感器 (手动 变速 器 ); ]: ARER К. 进 
«ЕКЕШ, М. 变速 器 档 位 开关 S: 动力 转向 压力 开关 ; V， 空 调制 冷 剂 压力 传 感 妖 

Св чю 
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ЕСМ 









413TAN 


401PPL 
400YEL 





9 





452BLK/RED 


1з [в] 452BLK 
5—16 4170К BLU 


474GRY 


455PPL 


ЕСМ 外 : 1. 去 变速 器 内 部 电磁 闪 总 成 ; 2. 3, 9. 仪表 板 配 线 接头 ，4. 诊断 接头 ，5. 发 动机 接地 ，6. 氧 
传感器 ; 7. 车 速 传感器 ;8. 去 车 速 表 ，10. 动力 转向 压力 开关 ，11. 进 气 温度 传感器 ，12. 去 空调 制冷 剂 压 
力 传感器 ; 13. 节气 门 位 置 传感器 ， 14. 去 空调 制冷 剂 压力 传感器 ，15. 进 气 压力 传感器 ; 16. 冷却 液 温 度 传 
感 器 ; 17. 直列 式 喷 油 器 线束 配 线 接头 ，18. 爆 霸 传感器 

ЕСМ ру: 1. 诊断 测试 ，2. 喷 油 器 驱动 器 接地 ; 3. 串 行 信息 传输 ，4. 系统 接地 ，5. 氧 传感器 接地 ;6. 
氧 传感器 信号 :! 7. VSS ( 低 电 压 ); 8. VSS (高 电压 ); 9. VSS 输出 (每 英里 4 000 脉冲 ); 10. 动力 转向 压 
力 信 号 ，11. IAT 传感器 信号 ，12. 16. 传感器 接地 ，13. TP 传感器 信和 号; 14.24. 5 伏 参 考 电 压 ; 15. МАР 
信和 号; 17. ECT 信和 号; 18. 爆 才 信号 ，19. 21. 配 线 接头 后 视图 ，20，24 脚 黑色 A 一 B 配 线 接 头 ; 22. 32 WE 
色 C 一 D 或 绿色 E 一 F 配 线 接头 ，23. 系统 接地 | 
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ЕСМ 


ALT BLU/WHT 
42LT BLU/BLK 
43LT GRN/WHT 
44LT GRN/BLK. 















| 
EE = 





423WHT 


E 
А9 | 


20 -4—— 490RED 





24 ——— 3ITAN 


ЕСМ 外 : 1. 和 急速 控制 马达 ; 2.18. 发 动机 接地 ; 3. 驻 车 / 空 档 开 关 ; 4. 隔 板 配 线 接头 ; 5. 15АМР 保险 
#1; 6. 喷 油 器 2、4、6; 7. 喷 油 器 1、3、5; 8. 点 火线 图 总 成 ;， 9. 接地 + 10. 信号; 11. 曲轴 位 置 传感器 ; 
12. 点 火 控 制 模块 ;13. 转速 表 信号 : 14. KARN, 15. 初级 线 图 ，16. 保险 丝 盒 ，17. WEW; 19. 燃油 
泵 继电器 ; 20. 燃油 泵 测试 接头 《 左 减 振 塔 之 后 ); 21. ERME: 22. ЙИН НЕ ЭР6, 23. 车 身 线束 配 
线 接头 ; 24. 去 仪表 板 

ЕСМ 内 : 1. IAC 线圈 A 高 电压 ; 2 1AC 线 图 A 低 电压 ; 3. IAC аа B 高 电压 ; 4. ТАС 线圈 B 
ERE: 5. 驻 车 / 空 档 位 置 (PNP) 开关 (自动 变速 器 ); 6. 点 火 ; 7. 8. 喷 油 器 驱动 器 ; 9.17. 系统 接地 10. 
ЖЮ; 11. 点 火 控 制 ПС); 12. 参考 电压 ; 13. ВН, 14.15. ЖЬ, 16. 燃油 泵 继电器 驱动 ; 18. 燃油 泵 信 
号 (PPSW); 19.21. 配 线 接头 后 视图 ! 20. 24 脚 黑 色 A 一 B 配 线 接头 ! 22. 32 脚 黑色 C 一 DD 或 绿色 一 F 配 
线 接头 
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p. ECM 







3 1 


5 «^Et 39PNK/BLK 
20AMP 












—[s}— 419BRN/ WHT 


EH 





428DK GRN/YEL 


669RED 
698BRN 
697LT BLU 


452BLK 
15 : 380GRY / RED 
в | 


474GRY 





ш a 
|86 |F 39PNK/BLK——— Ar 29 
[35 j- 33sDK свмлжнт— АМР 


B 
е —_—_102ВІ К/КЕР 
26 С— 150ВІК 
А 27 | 


ЕСМ 外 : 1. 4. 10. 18. 20. 仪表 板 配 线 接头 ; 2. 故障 指示 灯 ; 3. R 9, 5. 28. 29. 去 点 火 开 关 ; 6. Ж 
车 开关 ; 7. 隔 板 配 线 接头 ，8. 变速 器 内 部 电磁 阐 总 成 ， 9. 诊断 接头 ; 11. ЖЕРТ; 12. EVAP ЖИ ШЕШ E R 
N; 13. EGR Н, 14. Æ TP, IAT 传感器 ; 15. 空调 压力 传感器 ; 16. 去 МАР 传感器 ， 17. 去 空调 选择 
开关 ; 19. 空调 离合 器 继电器 ，21, 保险 丝 #9; 22, 空调 压缩 机 离合 器 ; 23. EEEE IRER); 24. 保 
险 丝 #9; 25. 散热 器 风 遍 继电器 ，26. 散热 器 风扇 ，27. 发 动机 接地 

ЕСМ 内 : 1. МП, (尽快 检修 发 动机 ) 控制 ，2. 二 档 齿 轮 信和 号 ，3. 三 档 齿 轮 信 号 ，4. ТСС 或 换 档 灯 控 
制 ，5. 碳 铅 吸 附 ，6，EGR ВШ +3, 7. EGR PER #2, 5. EGR EBRA #1; 9. 传感器 接地 ; 10. 空调 
制冷 剂 压 力 信 号; 11. 5 伏 参 考 电压 ; 12. 空调 请 求 ，13. 空调 继电器 控制 ，14. 冷却 风扇 控制 ;15.17. 配 线 
接头 后 视图 ; 16. 24 HRE A 一 B 配 线 接头 ，18，32 ШЕЕ C 一 DD 或 绿色 E 一 F 配 线 接头 
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三 、 电 脑 答 脚 说 明 


脚 号 管 脚 说 明 配 线 颜 色 线路 编号 连接 元 件 
BA4 MAP 传感器 5V 灰 МАРС 


А ТР5 传感器 5V 416 TPS А #8 
ВАЄ 点 火 信 号 












08 


00 
єл 


诊断 接头 M № 


9 
D 
= 


з 
ж Аж 
Ж 


ВА9 信息 传输 线 















仪表 板 у 
махав 465 КЕТИ: 
诊断 接头 A И 


BA12 


四 | 


系统 接地 Ж/А зина 





> 
CS сл 
© 


ВВ1 车 电池 电压 



















TPS B 脚 
BB5 传感器 接地 452 ECT A Ж 
А/С ЕЛЖ Ж А 
ТАТА 
m er [ж [= | «*жёюї® | 
ж | w ТТ: 
к [ meme | a |а | ахиявв _ 
э | т=ш= |а | 65 аваж 
кп 
вр ан [зи 
ы | нае ото [ав | жш | тстшнси__ 
О дхййлм | 
OOo Samam | 


参考 信号 HI 
T 
动力 转向 压力 开关 495 
EARRAS 108 
变速 器 档 位 开关 4 
аже кА HI 

ажюмивелто 


点 火 模块 眉 脚 
点 火 模块 F 脚 
动力 压力 开关 B 肝 
TCC а В 脚 
档 位 开关 A 脚 
ТАС 马达 D Ж 
ТАС Hik C 脚 








жж 
È | ш |= 
> je] e 
&|8|® 
йг 
= 
Ж 
Ж 
> 
8 


34 
441 
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ss 













ЕСКЕ #1 


СЕ12 诊断 测试 线 


















GE13 燃油 泵 











СЕ14 氧 传感器 

СЕ15 氧 传感器 接地 

СЕ16 | 冷却 液 温度 传感器 
空调 继电器 


GF1 
СЕ5 EGR В #3 


ТСС RÉN (A/T) 
换 档 指示 灯 M/T) 


节气 门 位 置 传感器 
空调 压力 传感器 








GF6 





四 、 检 修 参 考 数据 


›Е5 
急速 控制 马达 #B LO 


СЕ? 故障 指示 灯 
СЕ8 冷却 风 肩 
GE9 | 


RA 





连接 元 件 













ТАС 955 В 脚 


















ЛАС УЖА Ж 
仪表 板 B 脚 
风 南 继电器 2 脚 
EGR ВШ А 肢 


























诊断 接头 B 脚 
仪表 板 С Шр 








燃油 泵 继电器 4 脚 
机 油 压力 开关 DD 脚 






























412 | 氧 传感器 

аз | 发 动机 机 体 

ЕСТ 传感器 B 
ж 410 传感器 B 脚 
深 绿 / 白 459 空调 继电器 2 脚 
棕 698 EGR E RA ВШ 
红 699 EGR H ЮСШЩ 
BE [а (A/T) TCC AKA BH 

456 (M/T) 仪表 板 下 脚 
НЕ В 脚 













ЕЕЕ а 













TPS 传感器 CC H 













А/С 压力 传感器 C 脚 





测试 项 目 检测 动作 /单位 





МАР 传感器 В Rp 








正常 情况 /数据 


IAT 传感器 В H 












(理想 转速 土 100) r/min 











电脑 设 定 








85~109/185~223 
10~-80/50~176， 随 空气 温度 而 变 
29 一 48/1 一 2， 随 进 气管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 
587—114/2. 5 一 5.5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 




























续 表 


TAZE 
TE 
яш © 
үн 
TE 
角度 С) 0 
E 


ON/OFF 
作用 /释放 


V 13. 5 一 14.5 《可 变 ) 
V 13. 5714.5 (JÆ) 


Yes/No 


Pa/V 可 变 (根据 温度 而 变化 ) 


可 变 

No 

OFF 
| 







测试 项 目 
节气 门 角度 
加 热 型 氧 传感器 
路 油 时 间 
点 火 提前 
短期 燃油 微调 
长 期 燃油 微调 
燃油 供 油 村 
控制 方式 
爆 震 延 迟 
爆 震 信号 
ЕСВ1/ЕСВ2 
ЕСЕЗ 
息 速 控制 马达 
=й 









Жл ЖЕЙ 


系统 电压 
燃油 泵 电压 
曲轴 转速 
空调 请 求 
空调 离合 器 
空调 压力 
Ай 1. ААҖ 2 
IHREN 
MERA 
ињ А 
Ње В 
低档 
超速 /四 档 
变速 器 模式 开关 


OFF 
. . 可 变 
А . 6 


标准 /高 压力 
百分比 


ON/OFF ON (二 档 时 ，Yes) 
Yes/No Мо 〈 在 二 、 三 、 四 档 ，Yes) 
Yes/No No (在 三 、 四 档 ，Yes) 
Yes/No Мо (在 四 档 ，Yes) 





[э 





(| 
\! 


三 档 


с! 
ma 
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53.9 WRH 5.7 Я С—) 一 一 Chevrolet Corvette 
5. 7L V8 MFI (VIN P 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 | 


一 、 元 件 布置 图 





[| 电脑 装置 C1: 主 电脑 ，C2， 诊断 接头 ; C3: МНТ, C5: 电脑 接地 ; Co: 保险 丝 盒 ; C7: 保 
险 丝 盒 ，C9: 节气 门 位 置 传感器 配 线 接头 ，C10， 点火 诊断 接头 

CORRER: Ni: HARENA; NS: 冷却 液 温度 传感器 (水 温 表 ); N7: 机 油 压 力 传感器 (机 油 
压力 表 ) MFX RMF); N12: 空调 压力 开关 ，N14: 辅 冷却 风扇 : N15: ЕАД 

Сем. 1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 ，5. ШОЛЕ (ТСС) 接头 ，8. 冷却 
风扇 继电器 ，9. 二 次 空气 泵 ; 10. IKJA AAN, 1. 二 三 档 锁 定 继电器 ，12. EGR ERA; 13. 空调 离 
合 器 继电器 ，14. EGR 信号 修正 模块 ，15. MERIA EE A 

人) 传感器 ，A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D: 冷却 液 温度 传感器 ; G， 
进 气温 度 传感器 ，J， 爆 能 传感器 ; 1. 机 油 温度 传感器 ，N : 空调 制冷 剂 压力 传感器 

Сте чине ых 


— 182 一 


二 、 电 路 图 


ECM 


135DK GRN/WHT:- 
Е2 
5 








444LT GRN/BLK 11 
443LT GRN/WHT 12 
° q 442LT BLU/BLK. 13 
4iLT BLU/WHT 14 


ЕСМ $\: 1. 冷却 液 温度 传感器 ; 2. 节气 门 位 置 传感器 ; 3. 节气 门 位 置 传感器 配 线 接头 ; 4. 发 动机 机 油 
温度 传感器 ; 5. 去 仪表 板 ; 6. 进 气 压力 传感器 ; 7. 进 气 温度 传感器 ; 8. 空调 制冷 剂 压 力 传感器 ; 9. QEZ 
气 控制 马达 

ЕСМ Й; 1. ECT 传感器 信号 ; 2. TP, ECT 及 机 油 温 度 传感器 接地 ; з. 节 气门 位 置 (TP) 传感器 信号 ; 
4.6. 5 伏 参 考 电压 ，5. 发 动机 机 油 温度 传感器 信号 ，7. МАР 信号 ; 8. МАР, ТАТ 及 空调 制冷 剂 压力 传 感 
器 接地 ，9. 进 气 温度 ПАТ) 传感器 信和 号; 10. 空调 制冷 剂 压力 传感器 信和 号; 11. ТАСЕВ ШЕ; 12 
IAC 线圈 B 高 电压 ; 13. ACREA ” 低 电压 14. IAC 线圈 A ”高 电压 
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антите -ee 


439РМК/ВІК 













15АМР 


?75DK BLU 一 ef 9 一 一 12 


339 
PNK/BLK 
G2 соо 
10 

AMPA ENGI 


3PNK 


19 


23 
ECM H 

二 一 :PNK 一 一 一 人 Le 一 :39PNK/BLK 一 一 人 -一 239PNK/BLK 10 
SAMP C239 


24 


ЕСМ 外 ; 1. 去 诊断 接头 端子 F; 2.12.19. 去 点 火 开 关 ; 3. ТСС ШЕЮ ДК, 4. 温度 开关 ; 5. 四 档 齿 
6,6. 三 档 齿 轮 ; 7. 二 档 齿 轮 ; 8. 刹车 开关 ; 9. 去 车 身 线束 ; 10. 二 三 档 档 位 继电器 ; 11. 倒 档 保险 丝 ; 13. 
去 空气 系统 ，14. 发 动机 接地 ，15. 二 三 档 档 位 电磁 阐 ，16. ЕВН, 17. EGR BRA; 18. 去 TP 
传感器 配 线 接头 ; 20. 去 机 油 压 力 开 关 ; 21.25. Е В+. 22. 20АМР 易 熔 保险 丝 ; 23. 点 火 开 关 ; 24. 60AMP 
点 火 开关 易 熔 保险 丝 

ЕСМ 内 ; 1. 液 力 变 矩 器 (TCO 控制 〈 仅 自动 变速 器 ); 2. 四 档 此 轮 信 号 ;3. 三 档 齿轮 信号 ，4. 二 档 
齿轮 信和 号; 5. 二 档 和 三 档 齿轮 锁 止 继电器 控制 ( 仅 手动 变速 器 ); 6，EVAP RERE ERAH т. 排 气 再 
循环 EGR) 电磁 钴 控制 ，8.9. 著 电 池 供 电 ，10. 点 火 供电 
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А ЕСМ 





ГТ“ Mk BL 


E Ф 


ЕСМ 外 : 1. MIERI HI, 2.4. 发 动机 接地 ，3, 氧 传感器 # 2，5. 9, 去 点 火 开关 ; 6. 倒 档 保险 丝 ; 7. 
去 倒 档 指示 灯 ; 8. 去 起 动机 动作 继电器 ，10, 驻 车 / 空 档 位 置 开关 ，11. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 保险 丝 ，12. 去 
Pass 一 Key 动作 继电器 ; 13. 车 速 传感器 ; 14. 16. 去 驾驶 模式 选择 控制 ( 选 装 ); 15. 装 在 变速 器 上 ; 17.18. 
爆 震 传感器 ，19. 去 电子 判 车 和 牵引 控制 模块 ;20. 去 定 速 控制 终止 继电器 

ЕСМ 内 : 1. 氧 传感器 # 1 信号 ， 2. 氧 传感器 接地 ; 3. 氧 传感器 # 2 信号: 4. 驻 车 / 空 档 位 置 (PNP) 开 
关 信 号 ( 仅 自动 变速 器 ); 5. 车 速 传感器 〈VSS) 信号 ; 6. 车 速 传感器 (VSS) 接地 ; т. 爆 震 传 感 器 信号 ; 8. 
自动 侧 滑 控制 “ASR》 正 时 延迟 信和 号; 9. ASR 动作 信号 
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нанес ВИО Ra чеони -~ 


ЕСМ 






3 
2 «а N э——139РММК/В1] К. 
5AMP 


IPN Ka 9 
А 


Е 
>— 3839PNK /BLK. 
10 €237 


ECM 外 : 1. 去 其 它 仪 表 板 保险 丝 电路 :2.9. 去 点 火 开 关 ; 3. 仪表 保险 丝 ; 4. 去 中 央 控 制 模块 
(CCM)、 收 音 机 调谐 器 及 定 速 控制 模块 ，5. 喷 油 器 1、3、5、7; 6. 10AMP WR Hl 保险 丝 ; 7. RRELA 
接头 ; 8.17. 发 动机 接地 : 10. 10AMP 喷 油 器 闪 2 保险 丝 ; 11. 喷 油 器 2、4、6、8; 12. 20AMP 易 熔 保险 丝 ， 
13. 20AMP 燃油 泵 易 熔 保险 丝 ; 14. 23. БВ, 15. 机 油 压力 开关 ， 16. 燃油 泵 继电器 ; 18. 去 燃油 泵 ; 19. 
去 仪表 板 ，20. 故障 指示 灯 ; 21. 一 至 四 档 指 示 灯 ; 22. 燃油 泵 #1 保险丝 

ЕСМ 内 : 1. МП, (尽快 检修 发 动机 ) 控制 ，2. 一 至 四 档 灯 控 制 ( 仅 手动 变速 器 ); 3. VSS 输出 (每 英 
里 4 000 脉冲 )，4. 喷 油 器 驱动 器 ，5. 6，ECM 接地 ， 7. 喷 油 器 驱动 器 ，8. 9. ЖОН, 10. 燃油 泵 继 电 
器 驱动 器 
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ЕСМ 








2 


SAMEJ “ 


Es | C100 


1039 123 ua 
PNK/BLK Е | 
5 


1039PNK/BLK 






CE 59DK GRN 

[ В) Е 1508. К 

24 | 
25 


ЕСМ 外 : 1. 12. 15. 20. 去 点 火 开关 ;2. MARRA: 3. ЕЮ АТА 1; 4. 30АМР 主 冷却 风扇 易 熔 保险 丝 ， 
5. 主 冷却 风 房 继电器 ， 6. 去 ВУ, 7. 40AMP 辅 冷却 风扇 易 熔 保险 丝 ; 8. 去 B 十 ; 9. OHRA: 10. 06 
却 风扇 继 电器 ; 11. 去 其 它 空调 程序 保险 丝 电路 ，13. 空调 离合 器 保险 丝 ， 15. 发 动机 接地 : 16. 空调 程序 保 
险 丝 ; 17. 空调 离合 器 保险 丝 ; 18, 空调 程序 装置 ; 19. 空调 控制 开关 ; 21. 空调 制冷 剂 压力 循环 开关 ; 22. 空 
调 离合 器 继电器 ;23. 去 МАР MIAT, 24. 空调 压缩 机 离合 器 ，26. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ，27. 去 МАР 

ЕСМ A: 1. 主 冷却 风扇 继电器 控制 ; 2, 辅 冷却 风扇 继电器 控制 , 3， 空调 请 求 信和 号; 1. 空调 离合 器 继 电 
器 控制 ，5. 空调 状况 ，6. 空调 制冷 剂 压 力 传感器 信号 
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ЕСМ 






А Gl 
KAFACHL 21WHT. 


-—-—---- FILTER 


439PNK/BLK 






05 C100 


439PNK/BLK 


ECM 外 : 1. 点 火 系统 测试 接头 ! 2.19. 发 动机 接地 : 3. AKRE RH, 4. 分 电器 ， 5. REER, 6. 16. 
去 点 火 开关 ; 7.14. 灰色 配 线 接头 ; 8. 点 火线 图 ; 9. 次 级 线 图 ; 10. 初级 线 图 ; 11. 黑色 配 线 接头 ; 12. 去 仪 
表 板 ; 13. 去 其 它 发 动机 #2 保险 丝 电路 ; 15. 去 EBTCM; 17. 空气 泵 继电器 ; 18. 20AMP зч RRRR 
丝 ; 20. 去 B 十 ; 21, ЖА; 22. 空气 旁 通 电磁 阀 ，23, 发 动机 #2 保险 丝 

ЕСМ 内 : 1. 系统 接地 ; 2. 点 火 供 电 ， 3. 高 频 信号 : 4. 低频 信号 ，5. 点 火 控制 : 6. 空气 泵 继电器 控制 ， 
т. ЗУН 
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ЕСМ 


817DK GRN/WHT. 





ЕСМ 外 : 1. 速度 控制 水 平 悬 架 系统 ; 2. 驾驶 模式 选择 控制 ，3. 去 低 轮胎 压力 模块 ; 4. 去 TCC; 5. 去 
ЕСМ, 6. 仪表 板 线束 部件 ; 7. 诊断 接头 ; 8. 发 动机 接地 ; 9. 安全 气囊 信息 ; 10. 安全 气囊 诊断 测试 端子 ; 11. 
空调 程序 装置 ，12. 收音 机 调谐 器 ，13. 电子 刹车 和 牵引 控制 模块 ，14. CCM 诊断 测试 端子 ，15. 16. 串 行 信 
息 传输 ，17. 19. 21. 每 英里 4 000 脉 串 信号 ，18. 中 央 控 制 模块 (CCM); 20. 定 速 控 制 模块 

ЕСМ 内 ，1. 诊断 测试 端子 ，2. 3, 串 行 信息 传输 ，4. VSS 输出 (每 英里 4 000 脉冲 》 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 
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ЕНЕ 管 脚 说 明 配 线 颜色 线路 编号 
АІ ETTET 深 绿 / 白 128 
А? EGR ШЖ Жж 435 
At | 息 速 控制 马达 线圈 并 A НІ REA 1747 — 
A5 息 速 控制 马达 线圈 #B LO 浅 绿 / 黑 444 
Ав | 故障 指示 灯 ЖН us 
АВ ”空气 系 继电器 ИШ 
А10 | ЖЕ ЦА А LO 浅 蓝 / 黑 1748 
А11 息 速 控制 马达 线圈 ##B HI 浅 绿 /和 白 1749 
А12 点 火 系统 白 Озю 
А13 冷却 液 温度 传感器 信号 黄 410 
А19 燃油 切断 信和 号 深蓝 229 
А21 动力 转向 压力 开关 Г 84 
А22 Г 空调 请 求 信 号 юла КЕСНИ 
B1 倒车 锁定 电磁 网 浅 绿 1652 
B2 | TCC AKA жга 422 
HARD. HAME. 
B3 АСЕ * 808 
B4 Фр 深 绿 335 
B5 空调 离合 器 УД) 459 
B6 主 电 脑 接地 Со шун 451 
节气 门 位 置 、 冷 却 液 温度 传感器 接地 





е 低频 信号 


























































































管 脚 号 管 脚 说 明 配 线 颜 色 线路 编号 
С11 空调 制冷 剂 压 力 传感器 信和 号 红 / 黑 380 
C12 点 火电 源 粉红 439 
С14 高 频 信号 浅 蓝 / 黑 647 
С16 空调 出 风口 温度 传感器 信和 号 深蓝 732 
C17 | 蓄电池 电源 в 340 
С18 分 电器 电源 红 пиш 631 
со | ЖҮН ЖИЕ 灰 j 120 
C21 | 进 气压 力 传感器 信和 号 浅 绿 432 
C22 | 进 气 温度 传感器 信号 W 一 472 
01 Г 车 速 传 感 器 接地 Ж 401 
Dt 信息 传输 线 祝 воо 
pe | Ою) 气 传 感 器 信号 ж/а | 1665 

_ 62 
D7 |]  _ ңю®зш&й awa | 165 
D8 | 车 速 传感器 信号 输出 ИН 817 
D10 喷 油 器 深 绿 468 
D11 喷 油 器 深蓝 467 
D12 车速 传感器 信号 я | 400 
D16 氧 传感器 接地 黑 / 白 
D20 诊断 测试 线 白 / 黑 

D 氧 传感器 信和 号 



















正常 情况 /数据 
(理想 转速 土 100) r/min 
电脑 设 定 




















C/F 
进 气 温度 С/Е 
进 气 压力 kPa/V 





1 10~90/50~194 





85~105/185~221 


20~48/1. 0~2.0 
70~100/3.5~4.5 ( 随 高 度 而 变 ) 












у 
FADAR 
чен. 








Fanne 


TIE ШТ: 
ТЕ 





10-1000 〈 可 变 ) 
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测试 项 目 
长 期 燃油 微调 


续 表 
正常 情况 /数据 






检测 动作 /单位 
计数 





























燃油 供 油 村 油槽 号 码 16—18 (根据 空气 流量 和 和 转速 而 定 ) 











角度 С) 
МРН, km/h 


角度 С) 


| 0 
0 

爆 震 信号 Yes/No No 
低频 曲轴 信号 ЖЕ (тз) 可 变 
Н ЇН] 1 ЖЖ (ms) 1 一 4 
喷 油 时 间 2 
息 速 控制 马达 
息 速 马达 记忆 
EGR 动作 率 
系统 电压 











































ДЕФ) (ms) 



































12. 0 一 14. 5 


















ON/OFF OFF 
ERR 0-47 百分比 0% 
QDM1、QDM2 OK /故障 OK 

QDM3 OK /故障 OK 
爆 震 传感器 OK /故障 OK 
电子 点 火 控 制 OK /接地 OK 












喷 油 器 1 故障 Yes/No No 
喷 油 器 2 故障 © | Yes/No 
TIETE 








No 
OFF (根据 空调 压力 、 冷 却 水 和 机 油 温 度 动作 ) 
No 


















ON/OFF 
















ON/OFF 
ON/OFF 













空调 制冷 剂 压力 


防盗 断 油 系统 










作用 /不 作用 
Yes/No 








一 至 四 换 档 作 用 
机 油 温度 
驻 车 档 / 空 档 












随 发 动机 工 况 而 变 










P-N/R--DL 
ON/OFF Yes/No 
Yes/No 
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53.10 克 尔 维特 5.7 AC) 





Chevrolet Corvette 


5.7L (VIND 电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 


参考 数据 


一 、 电 路 图 








433GRY/BLK 
1313DK GRN 
135DK GRN/WHT—— 3) 5 
Cloo 

3 

410YEL 
08BLK 

8o8BLK 808BLK: 

808BLK 5 

Е = 
6 [p [eok sev 
416GRY 日 


16GRY 
C 
9 zm 32LT GRN | Ba | 1 


802BLK 


10 mi 
С237 


VAN 802BL 
Умр ш 
В 72TAN 


441LT BLU/WHT: 


442LT BLU/BLK: 
443LT GRN/WHT 


444LT GRN/BLK 








[B18 |2 


вә |з 


B16 |4 


[вз |5 


LBs је 
[522 |в 


вг |» 


А9 119 
A4 |11 
А5 |12 


[дз 


ЕСМ 


ЕСМ 外 ; 1. 真空 传感器 ;2. 发 动机 机 油 温度 传感器 : 3. 去 仪表 板 : 4. 冷却 液 温度 传感器 ; 5. 去 EGR 
系统 ; 6. 节气 门 位 置 传感器 ; 7. 节气 门 位 置 传 感 器 配 线 接头 ; 8. 去 EGR 系统; 9. 进 气压 力 传感器 ; 10. 去 


”电源 开关 ， 11. 进 气 温度 传感器 ，12. 息 速 控制 马达 
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инини сле с 


ЕСМ 内 : 1. AZAHARA RATIER HAS, 2. 发 动机 机 油 温度 传感器 信号 ，3. 冷却 液 温度 
(ЕСТ) 传感器 信号 ; 4. ЕСТ, ТР, 机 油 温 度 及 真空 传感器 接地 ; 5. БАГИ (ТР) 传感器 信号 ; 6. 5 К 
参考 电压 ; 7. МАР 信号; 8. MAP, ТАТ 传感器 及 发 动机 电源 开关 接地 ; 9. 进 气 温度 传感器 信号; 10. ТАС 
Ф ША ”高 电压 ; 11. ACHA EEE; 12. IAC 线 图 B 高 电压 ; 13. IAC ERB EEE 


ЕСМ 


YY с | 846BLK/YEL-[ A8 
1326ҮЕ1„ 
|B þiszswHT 


С?з? 
у 1332ТАМ 
Р 
|с) 841BLK. 
А | мнк 
р C втарк BLU/WHT. 
ru 


日 |. Tin 
B Ae_ 844BLK/LT BLUT AI 
Е р 
| F -1324RE: y 
B rrrPA 
843BLK /PNK: 
1323PN B А 









ЕСМ 外 ; 1. 喷 油 器 控制 模块 #2，2. 去 点 火线 图 ; 3.5. 去 点 火 开 关 ，; 4. 喷 油 器 #1 保险丝; 6. 喷 油 器 
#2 保险 丝 ，7. 喷 油 器 控制 模块 #1 

ЕСМ Й: 1. 第 二 SFI 模块 #2 控制 五 和 和 六 和 ，2. 六 缸 晓 油 器 控制 ;! 3 五 缸 喷 油 器 控制 ， 4, Саг 
油 器 控制 ，5, 二 缸 喷 油 器 控制 ，6. 第 二 SFI 模块 #1， 控制 二 包 和 七 所， 7. 第 二 SFI 模块 并 1， 控 制 一 缸 和 
8 缸 ; 8. 一 缸 赎 油 器 控制 : 9，8 和 缸 喷 油 器 控制 :10. 四 饶 喷 油 器 控制 ; 11. 三 红 喷 油 器 控制 ;! 12. 第 二 SFI 模 
kai, ERZ mAg 
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ЕСМ 







A 
ED сш BLK 
LT GR 633BRN/WHT. 
SELK/WET— 





F 
03BLK/W 
aM * K/ нт—} 


С1_ 490 
SORE D=- 
C100 RED 


ЕСМ 外 ; 1.2. 去 其 它 发 动机 #1 RRR, 3.19. 去 点 火 开关 ; 4. 发 动机 #1 保险 丝 ; 5. 西 轮轴 传 感 
99, 6. 发 动机 接地 ，7. 车 速 传感器 ，8. 10. 去 驾驶 模式 选择 控制 (SRC)，9. 装 在 变速 器 上 ，11. ARES 
器 ! 12. 20AMP RAR ВЖИ, 13. В+, 14. 主 风 油泵 继电器 ; 15. 燃油 泵 测试 接头 ，16, + 
Ж› 17. 保险 丝 盒 接头 ;18. 去 其 它 电路 ，20. 辖 燃 油泵 继电器 ，21. 去 辅 燃 油茶 

ЕСМ 内 : 1. 凸轮 轴 传 感 器 信号 ，2. 车 速 传感器 信号 ，3. 车 速 传感器 接地 ，4. 爆 震 传感器 信号 ，5. 做 
油泵 继电器 驱动 ，6. RMRI (电压 监视 )，7, 辅 燃 油泵 继电器 控制 
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1 


себе аа 


ЕСМ 外 ; 1. 去 电子 刹车 牵引 控制 模块 : 2. 仪表 板 上 转速 表 输 入 ; 3. 电子 点 火 诊 断 接头 ; 4. 端 视图 ; 5. 
去 EBTCM; 6. 发 动机 接地 ，7. 点 火 控制 模块 (ACM); 8. 去 其 它 发 动机 #1 保险 丝 电路 ; 9. 曲轴 位 置 传 感 
器 ; 10. 10AMP 发 动机 #1 保险 丝 ; 11.18. 去 点 火 开 关 ; 12. 初级 线 图 ; 13. 点 火线 图 正极 接头 ; 14. 次 级 线 
ШШ; 15. 线圈 总 成 ，16. 火花 塞 导线 ，17, МИТНЕ Е 保险丝 ， 19. 去 喷 油 器 

ЕСМ 8:1. ASR 正 时 延迟 输入 ; 2. 旁 路 ; 3. 点 火 控制 (IC); 4. 曲轴 参考 低 电 压 ; 5. 曲轴 参考 高 电压 
6. 电子 点 火 系统 故障 信号 线 
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ЕСМ 






650BRN/ WHT: 3 


SN | 
= | жнт XT S50BRN/WHT: 
мнт в | зов ——)|| 
CH ) BLK: 1589PP 
6 13TAN 
|ы 
ур 9 










ЕСМ 外 : 1. 加 热 元 件 ; 2. 加 热 式 氧 传感器 : 3. 5. 9. 10. 发 动机 接地 ; 4. 加 热 元 件 ; 6. 加 热 式 氧 传感器 ; 
т. 去 发 电机 ;8. 去 真空 泵 ; 11. EGR 信和 号 调节 模块 ! 12. 去 ECT、TP、 真 空 、 机 油 温度 及 TP 等 传感器 配 
线 接头 ! 13. ЕСК BERM; 14. 去 TP、MAP、 真 空 传感器 及 TP 传感器 配 线 接头 ; 15. VALET 保险 丝 ; 
16. 去 点 火 开 关 ; 17. 正常 18. W, 19. 去 MAP 和 1IAT; 20. 发 动机 电源 模式 开关 

ЕСМ 内 : 1. 加 热 式 氧 传 感 器 #1 信号 ;2. 加 热 式 氧 传感器 # 2 信和 号; 3. 加 热 式 氧 传感器 #1 接地 ; 1. 加 
热 式 氧 传感器 # 2 接地 ，5. 排 气 再 循环 (EGR) 控制 ，6. 接地 ，7. ЕСЕ 信号; 8. 5 伏 参考 电压 ;， 9. 发 动机 
电源 模式 开关 信和 号，10. 发 动机 电源 开关 、MAP 及 IAT 传感器 接地 ，11. 发 动机 电源 指示 灯 控 制 
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ЕСМ 







1 


39PNK/ ВЕК. 


439PNK/BLK 
Ds 


439PNK /BLK 


| | B 
A 29BLK/PNK————— BLK/PNK- Ds |6 
ЕЗ дыз < 


ЕСМ 外 ; 1. 空调 程序 保险 丝 ; 2.8.15. 去 点 火 开关 ， 3. 空调 高 压 开关 ，(2965 土 138) kPa 时 开启 ; 4. 27 
调 程 序 装置 ，5. 空调 压力 循环 开关 ，6. 去 其 它 空调 离合 器 保险 丝 电路 ， 7. 空调 离合 器 保险 丝 ，9. 空调 离合 
器 继电器 ; 10. 空调 压缩 机 离合 器 ，11. 空调 控制 风 户 开关 : 12. (1655 土 140) kPa 时 开启 : 13. 去 其 它 发 动 
HA: 保险丝 电路 ，14. 发 动机 #2 保险丝 , 16. 空气 系统 继电器 ; 17. 空气 泵 直列 式 保险 丝 ，18. 20AMP 空 
气泵 易 熔 保险 丝 ，19. 去 B 十 : 20. 发 动机 接地 ， 21. KEAREN, 22. 空气 电动 泵 

ЕСМ A: 1. 空调 请 求 ; 2. 空调 离合 器 控制 ，3. 空调 状况 4. 空调 风扇 请 求 信号 ，5. 二 次 空气 泵 继 电 
器 控制 ，6. 二 次 空气 旁 通 阀 控制 
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1 ЕСМ 
C239 
1453RED~ 一 e 一 ka 






3 


Al 
2 一 一 一 3 一 一 一 一 30 
C100 


37 
те 外 [В16 | 全 一 一 ?776WHT 
139PNK/BLK: 










75DK BLU: 





ECM 外 ; 1. 点 火 开关 ; 2. 去 其 它 电路 ; 3. 60АМР 点 火 开 关 易 熔 保 险 丝 ，4. 8.28, 去 点 火 开关 ; 5. 保 
В, 6. 一 至 四 档 指示 灯 ; 7. ML (尽快 检修 发 动机 ); 9. 去 ASR 开关 + 10. AARE, 11. 去 其 它 风 
Ж ЖЕ В, 12.18.26. 发 动机 接地 ; 13，30AMP 主 冷 却 风扇 易 熔 保险 丝 ; 14. 主 冷却 风扇 ;15. 主 冷却 风 
Ў, 16. 40АМР 辅 冷却 风 扁 易 熔 保险 丝 ! 17. 辅 冷却 风扇 继电器 : 19. ЮНА; 20. 发 动机 #1 保 
险 丝 ;21. 二 次 进 气 电磁 阅 ;22. 去 其 它 发 动机 #1 保险 丝 电路 ! 23. 去 倒 档 灯 开 关 ; 24. WERE ВЯ, 25. 
二 三 档 档 位 继电器 ;27. 二 三 档 档 位 电磁 赣 ，29. 倒 档 保险 丝 ，30. 31. 32. 去 В+ 

ЕСМ A: 1. 点 火 供 电 ; 2. 一 至 四 档 指 示 灯 控制 ， 3. ML (尽快 检修 发 动机 ) 控制 ; 4. 主 冷却 风扇 继 电 
器 控制 ; 5. 辅 冷却 风扇 继电器 控制 ， 6. 二 次 进 气 电磁 阀 控 制 ;, 7. 蒸发 排放 碳 锥 吸附 电磁 阀 控 制 ， 8， 二 三 档 
耸 辊 锁 化 继电器 控制 
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ЕСМ 









9—17 GRN/WHT:- 


С238 


al 





ECM 外 : 1. 速度 控制 悬 架 系统 ! 2 驾驶 模式 选择 控制 诊断 测试 端子 ; 3. 去 轮胎 低压 模块 ; 4. 去 仪表 板 
线束 部 件 ; 5. 诊断 接头 ; 6. 安全 气 吉 信息 传输 ; 7, 安全 气囊 诊断 测试 端子 ;8, 空调 程序 装置 ; 9. 收音 机 调 
谐 器 ; 10. 电子 刹车 牵引 控制 模块 ! 11. ССМ 诊断 测试 端子 ， 12. 13. 串 行 信息 传输 ;14. 16. 18. 每 英里 4 000 
脉冲 信号 ;15. 中 央 控 制 模块 ，17. 定 速 控制 模块 

ЕСМ 内 ，1. 诊断 测试 端子 ，2. 3. 串 行 信息 传输 ，4. 车 速 信号 输出 《每 英里 4 000 脉冲 ) 
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二 、 电 脑 答 脚 说 明 























































距 油 器 #2 控制 
an| 车 十 传感器 接地 | ж | 401 |  _ 车 速 传感器 B 脚 | 
点 火 控制 模块 H Ж 
[лз | asemnea | йин [ми | 
[эв | _ җн | ж | «> ЖЕЕ СЮ 
817 
А21 
ТРВ 
EGR ФЕН DE 
| 真空 传感器 C 脚 
Ар: f 
МАРС 脚 
e m | a ао ooo 
в | E | хх) | 410 твн | 
点 火电 源 [Bam | 239 | | 
真空 传感器 A 1 
机 油 温度 传感器 А 脚 
B16 接地 黑 808 ЕСТ A $ 
ТРА 
1493 | 三 三 档 档 位 继电器 67 
4% TAE 
RAIA. MAP, AT RENIA MAAM 
с [ees | к [ив |  кокашйсй | 
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管 脚 说 明 
空调 请 求 











RE 









空调 压力 循环 开关 В 脚 









二 次 空气 泵 继电器 控制 
主 冷却 风扇 控制 


空调 状况 










































空气 系统 继电器 下 肢 
ER HDR AE hi F 















空调 离合 器 继电器 30 脚 
空调 压缩 机 离合 器 A № 

















































































空调 风扇 请 求 信号 RA 空调 风扇 控制 开关 вш 
со [о ваен [кей [а= | нъшшевивю 一 
си 故障 指示 灯 控 制 г 419 故障 指示 灯 A4 肢 
c15 右 氧 传感器 信号 Ж 1589 右 氧 传感器 C 肢 
C16 空调 离合 器 控制 深 绿 / 白 
C17 二 次 进 气 电磁 阀 控 制 粉红 / 黑 
发 动机 动力 模块 开关 信号 | 1355 
C20 右 氧 传感器 接地 ж 413 
二 次 燃油 泵 继电器 控制 497 二 次 燃油 泵 继电器 2 肢 
发 动机 动力 指示 灯 控 制 发 动机 动力 模块 开关 4 脚 
Di 旁 路 电子 点 火 诊 断 接头 巨 脚 
D3 |  ” 西 轮轴 位 置信 号 凸轮 轴 传 感 器 B H 
三 次 空气 FENER тува 2 К = ЗЕЙ В 
эз ван 6—59 T 
点 火 控制 | ЕТТТ CH 
曲轴 参考 电压 LO | 电子 点 火 诊 断 接 头 B 脚 










































诊断 接头 M 肢 
中 央 控 制 模块 F12 脚 
喷 油 器 控制 模块 共 2 Е 脚 
喷 油 控制 ЛЕ РЕ ШИЖ ЕСШ 
曲轴 参考 电压 HI 一 电子 点 火 诊断 接头 АШ 
诊断 接头 M 脚 
信息 传输 Ё 中 央 控 制 模块 F12 H 
CEEA] EARR 2 C 脚 
D22 喷 油 控制 喷 油 器 控制 模块 共 1 ЕЩ 
三 、 检 修 参考 数据 
检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 










发 动机 转速 
设 定 息 速 
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冷却 液 温度 


r/min 


r/min 














(理想 转速 土 100) r/min 
电脑 设 定 
85~105/185~221 





С/Е 





HREJ 
KENE 


10~90/50~194 





70~100/3. 5~4. СТЫ 


RR 





























C a | Mo у у 
СБ (АГ 

аз [жш р к 
Аида: 


-N 
ЕТТ ЕС ON/OFF Үе 
Yes/No 
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53.11 和 鲁 米 志 2.2 #—— Chevrolet Lumina 2. 21. 
MFI (VIN 4) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 
脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| EBER. Ci: EER: C2: 诊断 接头 ，C3: 故障 指示 灯 ; Ch: 人 燃油 泵 /电脑 保险 丝 ， C5; 电脑 接 
地 ; Сб. 保险 丝 盒 ; Св. 发 动机 左 侧 配 电 中 心 ，C10， ЖЕН а 
С 非 电脑 装置 ，N1， 昌 轴 箱 通风 阐 ，N7， 活性 碳 负电 磁 问 


ORES: A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ， F1 ， 
车 速 传感器 : M， 变速 器 档 位 开关 ; T， 进 气温 度 传感器 ，U :空调 制冷 剂 压力 传感器 
Гоми. 1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 ;5. 液 力 变 矩 器 (TCC) 接头 ; 8. ER 
却 风扇 继电器 ; 12. 辅 冷却 风 扁 继电器， 13. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 ; 14. 点 火线 图 总 
Ж. 15. 主 冷却 风扇 马达 ，16. 辅 冷却 风扇 马达 ! 17. EGR ЖЕЕ 
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二 、 电 路 图 


ECM 









ЕГЕР 
11-190 


ЕСМ 外 : 1. 内 部 /接地 ; 2. 发 动机 接地 ，3. 诊断 接头 4. 隔 板 配 线 接头 ， 5. 氧 传感器 ，6. 进 气压 力 传 


Ж, т. 空调 制冷 剂 压力 传 感 回 ，8. 进 气 温度 传感器 ; 9. 节气 门 位 置 传感器 ，10. 冷却 液 温 度 传感器 ，11. 
去 水 温 指示 灯 


ЕСМ 内 ，1. 诊断 测试 ，2. ЕСМ 接地 ，3. 氧 传感器 (O2S〉 接 地 ，4. 串 行 信息 传输 ，5. 氧 传感器 


(O2S) 信号 ; 6. 5 伏 供电 7. MAP 信号 ，8. 12. 5 优 参 考 电压 ;9. 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 ，10, 传 感 
器 接地 ，11. IAT 信号 ! 13. TP 信号 ，14. 传感器 接地 ，15. ECT 信号 
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ы EE 





er 


ЕСМ 


4-+——2КЕР 








9 》 490RED 
120GRY 


120GRY 


ЕСМ 外 : 1.12.15. 去 点 火 开关 ; 2. ECM 保险 丝 ; 3. 隔 板 配 线 接头 ; 4. 去 车 电池 供电 ; 5. ИШЕ /ЕСМ 
保险 丝 ，6, 去 仪表 板 ; 7. 燃油 泵 继电器 ，8. 机 油 压力 开关 ， 9. 燃油 泵 测试 端子 ，10. 17. 发 动机 接地 ，11. 
RER EWEA; 13. 喷 油 嚣 保险丝， 14. ЩЩ, 16. 分 电器 保险 丝 ，18. 接地 ;19. 曲轴 位 置 传 感 器 ， 
20. 信号， 21. 电子 点 火 控制 模块 ，22. AKRE, 23. 去 转速 表 

ЕСМ W: 1. 点 火 供电 ; 2. 保 活 存储 器 (B 十 )，3, 的 油泵 继电器 控制 ，4. 喷 油 器 驱动 器 ; 5. 峰值 保持 
跨 接线 ，6. 参考 低 电 压 ，7. 参考 高 电压 ，8. BK, 9. 点火 控制 
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ЕСМ 








3 


2 
1 一 一 人 一 9PNK/BLK 02—66 анн 
АМР “7 
10 ‚— 39PNK/BLK 4 


п Еа 
一 
10 250BRN [В] О-ДА 698GRN 
+ 


13 








44lLT BLU/WHT 
42LT BLU/BLK 


u q O eo 43LT GRN/WHT 
44LT GRN/BLK 


401PPL 
400YEL 





ЕСМ 外 : 1.10. 去 点 火 开关 ，; 2. ТГ 26, 3. 故障 指示 灯 ; 4. 9. 隔 板 配 线 接头 ; 5. 去 定 速 控制 ; 
6. 行车 断路 /TCC 开关 ; 7. 三 档 齿 轮 开关 ; 8. TCC EHN; 11. 15АМР 点 火 开关 保险 丝 ; 12. EGR 控制 电 
Ж; 13. 去 空调 压缩 机 继电器 14. 息 速 控制 马达 ，15. 去 仪表 板 ，16. 车 速 传感器 

ЕСМ Ñ: 1. MIL (尽快 检修 发 动机 ) 控制 ， 2，TCC 控制 ，3. EGR 控制 4. IAC 线圈 A ”高 电压 ; 5. 
IAC 线圈 A EEE: 6. IAC 线圈 B ЖЕЕ, 7. IAC REB REE, 8 VSS #5 ( 低 电压 ); 9. VSS 信 
号 (高 电压 ); 10. 车 速 信号 输出 〈 每 英里 4 000 К?Р) 
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ЕСМ 







网 


000 0 
LAMH: | 59DK GRN/WHT: [ Ds | 2 
8 


1442КЕР 


р 


ЕСМ 外 : 1.9. 去 点 火 开关 ; 2. 仪表 板 保险 丝 ! 3. 空调 选择 开关 ; 4. MAREA 5. 15АМР AKF 
关 保 险 丝 ; 6. 去 EGR а, 7. 空调 压缩 机 离合 器 ，8. 空调 压缩 机 继电器 ;10. 点 火 开 关 保 险 丝 ; 11. #0 
热 器 风 遍 #1 控制 继电器 ;12. 去 B 十 ; 13. 易 熔 件 ; 14. 散热 器 风扇 区 2 控制 继电器 ; 15. 散热 器 风 遍 #1; 16. 
散热 器 风扇 #2; 17. 60AMP 易 熔 件 ，18.20. 发 动机 接地 ; 19. 去 B+; 21. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 

ЕСМ ру. 1. 空调 请 求 ，2. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 控制 ，3. 冷却 风 凯 继电器 控制 ， 4. ЕСМ 接地 ，5. 
Шуру Е (РМР) 开关 
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887 ЕВЫ АІ 
467 ЖН В М 
АСО 
ТАС СЖ 
А11 浅 绿 / 白 T ТАС B 
A г [женл 
Я ЕСТ СЖ 
深蓝 TPSC 脚 
| B6 | 空调 压力 传感器 | А/СЕЛЕЖЕ СЮ 
МАР В Ж 
进 气温 度 传感器 ТАТВ 
诊断 测试 线 诊断 接头 ВШ 
КЕШ А 
Е в 
主 电 脑 接 地 发 动机 机 体 
档 位 开关 A 
RAEG E 
进 气压 力 和 空调 传感器 SV т | мас 
脚 
, 一 | TPS A 脚 
燃油 和 泵 继电器 87 Ш 
机 油 压 力 开关 C Ж 
1 电源 线 
TCC REA DE 
诊断 接头 F 脚 
366 压缩 机 继电器 86 牌 
绿 535 风 户 继电器 88 8 
Хх 5 |  ECREENAW 
黑 / 白 450 发 动机 机 体 
МАРА 
D2 传感器 接地 Ж 455 ЕСТО 
[ А/С 不 力 传感器 A 肢 
TPS B 脚 
423 ЖЖ C 
| ARAS | ж 424 AKAR DH 
430 ЖКЖ ЕШ 
ш | 点 火 参 考 信 号 LO | wa 453 点 火 模块 了 脚 
| D9 | 空调 信号 | ңе | 6 | KRK В 
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四 、 检 修 参 考 数据 
检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 


发 动机 转速 (7005) r/min 
REBR 随 温度 变化 

















ЕТ: 
进 气 温度 
大 气压 力 传感器 kPa/V 随 大 气压 力 而 变 
O YAE 0.6 (在 0.33~1. 33 范围 内 》 
节气 门 角度 0% 
100999 CRED 
Б 


























长 期 燃油 沿 调 


t 
Е l 
息 速 控制 马达 计数 
驻 车 档 / 空 档 P-N/R-D-L 
РТО 
Ж 





0—3 (根据 空气 流量 和 r/min 而 定 ) 
燃油 微调 动作 根据 短期 燃油 微调 而 定 
控制 方式 


а 
TCC Ж ИТ 


ГЕ: 
ZARGA 
ZAE ЕТЕ? 





OFF ( 当 冷 却 液 温度 达到 108C 或 空 
调 压 力 达 到 1MPa яй з К ЕЖЕ ON) 






系统 电导 
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53.127 和 鲁 米 娜 ”子弹 头 3.1 升 一 一 Chevrolet Lumi- 
па АРУ 3. 1L V6 TBI (VIN D) 元件 布置 图 、 


电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布 置 图 





| 电脑 装置 : С, 主 电脑 ! C2: 诊断 接头 ; Сз, 故障 指示 灯 ， Сз: 电脑 接地 ; C6: 保险 丝 盒 СВ. 发 
动机 左 侧 配 电 中 心 ， C11， 电 脑 配 线 接头 
арна а. мі. HARENA: 
OMRE: A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， GARBER: F: 
曲轴 传感器 ，H， 进 气压 力 传感器 ，K: 进 气温 度 传感器 
[控制 装置 , 1、 喷 油 器 ，2、 息 速 控制 马达 ， з. ЖЕШИНЕ, 5. 液 力 变 矩 器 ТСС) Ek: 6. 电子 


点 火 控制 模块 ，7. 低速 冷却 风 肩 继电器，8, 高 速 冷 却 风 请 继 电器 ;， 9. 空调 压 编 杭 浴 电 
器 
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二 、 电 路 图 


ЕСМ 





[В] 702BLK/ RED 
[= чү 


EE [F4] DK GRN/WHT вә |2 
МС. п 





150ВІ.К 


13 一 
15 


14 
87 | 2ВЕР а, 
| 1—17 
18 
На WS0PNK/ нт—{—е о 
| 86 | 15A 473DK BLU/WHT 


20 553BLK/PNK 
150BLK | 
= 21 











ЕСМ 外 :1. 低速 风扇 继电器 ;2. 易 熔 连接 ! 3. 去 起 动机 ;4. 去 空调 控制 总 成 55， 点 火 开 关 保 险 丝 ;6. 19. 
去 点 火 开 关 ; 7. 发 动机 线束 配 线 接头 #2""* 8. 散热 器 风扇 : 9. 13. 21. 发 动机 接地 ， 10. 空调 制冷 剂 压力 传 
Жа, 11. 发 动机 线束 配 线 接头 #1"# 12. 超过 1380КРа 开启 ; 14. 高 速 风扇 继电器 ; 15. ЭҢ ОЕШ; 16. 去 
ABS 动作 继电器 ; 17. 去 空调 控制 总 成 ，18. 点 火 开关 保险 丝 ，20. 散热 器 风扇 

* 发 动机 线 东 配 线 接头 #1 位 于 右 围 板 ，* * : 发 动机 线束 配 线 接头 #2 位 于 右 减 振 塔 

ЕСМ 内 ，1. 3. 冷却 风扇 控制 ，2. 冷却 风扇 请 求 ; 4. 6. 配 线 接头 后 视图 ，5. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，7. 
32 脚 C 一 D 配 线 接 头 
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ЕСМ 


2 3 
1 | к) г -- 
WORN 2—26 840ORN 168+ 
Са], 8400RN ві [B+ 
Al 65DK GRN/WHT. En аг А |1 
8 A SOBLK/ М 
АЗ El Pi А12[2 


120GRY -| вг {з 





459DK GRN/WHT—| рд | A2 |4 





23 
бїт BLU 一 一 [aaj 一 66LT BLU s 12 


pehar GRN nen 730LT BLU On 67LT BLU m | Be fe 


27 


== em ee a ee e g ш на әр p на = әнә s се ЫА ue Шеш тыз ыз 









[86 |-4590К GRN/WHT. [paz |7 
[зо F 350PNK/WHT: 


вз | 15А 66LT GRN} C7 |8 


36 
39 


AN 40 


рат GRN ERE 730LT BLU С 67LT BLU—{ D3 H вв f9 
44 
“ 


43 


ЕСМ 外 :1. 21. 36. 去 点 火 开关 ;2. 燃油 泵 保险 丝 ;3. 仪表 板 直列 式 配 线 接头 ,4. 20. 22. 30. 34.35. 14. 发 
动机 线束 配 线 接 头 共 1;5. 去 起 动机 电磁 线圈 ,6. 易 熔 连接 :7. 8. 16. 发 动机 线 东 配 线 接头 共 2;9. 燃油 泵 测试 
接头 ;10. 燃油 泵 继电器 ;11. 发 动机 接地 ;12. 燃油 泵 机 油 于 力 开关 ;13. 去 仪表 板 ;14. 15. 24. 仪表 板 配 线 接 
头 !17. 仅 选 用 前 空调 (C67) ;18. 空调 压缩 机 离合 器 线 围 ;19. 空调 继电器 ;23..27. 40.41. 去 空调 控制 总 成 ， 
25. 空调 低压 开关 ;26. 空调 高 讨 开 关 ;28, 空调 制冷 剂 压力 低 于 276kPa 时 开启 ;29. 42. 空调 制冷 剂 压力 高 于 
3034kPa 时 开启 ;31, 仅 选 用 后 空调 (C34);32， 空调 压缩 机 离合 器 线圈 ;33. 空调 继电器 !37, 空调 高 压 开关 ; 
38. 空调 低压 开关 ;39. 点 火 开 关 保 险 丝 ;43. 压力 超过 296~338kPa 时 ,空调 压力 循环 开关 关闭 , 低 于 159~ 
172kPa 时 开启 

ЕСМ 内 :1. 燃油 泵 继电器 驱动 (B 十 );2， 系统 接地 ;3. 燃油 泵 信号 (PPSW);4. 空调 压缩 机 控制 ;5. 空调 
压缩 机 输入 到 TCC ;6. 空调 请 求 信和 号 (选用 前 空调 );7. 空调 压缩 机 控制 ;8. 空调 压缩 机 输入 到 TCC ;9. 空调 
请 求 信 号 (选用 后 空调 ) ;10. 12. 配 线 接头 后 视图 ;11. 24 H A 一 B 配 线 接头 ;13. 32 Ср 配 线 接头 
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ЕСМ 
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-一 一 一 一 一 一 46IORN 
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451WHT/ BLK 


450BLK/WHT -| A12 |3 









412PPL 


ka EE 

450 

үт pms | Bl }- 4340RN /BLK- 
9 10 


站 | 
|” 
> 





п 
12 А 
[B |— «осуєг. —f A [5РЕЕр А 
37BRN 
ВЕ г 
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日 410YEL 
| 








ттт 


-~ 一 ~ 








23 | 806РР1./ НТ 16 


17 


18 
Са [19 
Сз |20 


ЕСМ 外 ; 1. 去 ТСС; 2. 仪表 板 直列 式 配 线 接头 ! 3.6. 发 动机 接地 ， 4. 诊断 接头 ; 5. 氧 传感器 ; 
7. 18. 21. 24. 发 动机 线束 配 线 接头 #1"，8, 10. 14. 22. 25. 发 动机 线束 配 线 接头 #2” ; 9. 驻 车 / 空 档 开关 ， 
11.19. 去 点 火 开关 ; 12. 车 速 传感器 ，13. 20. 仪表 板 直列 式 配 线 接头 ! 15. 冷却 液 温度 传 感 句 :16, 节气 门 
位 置 传感器 ，17. 进 气压 力 传感器 ，23. 去 起 动机 电磁 线圈 4 26. 息 速 控制 马达 !， 27. EGR ШШ 

* ; 发 动机 线束 配 线 接头 # 1 位 于 右 围 板 ，* +: 发 动机 线束 配 线 接头 #2 位 于 右 减 振 塔 

ЕСМ A: 1 申 行 信息 传输 ; 2. 诊断 测试 ， 3. 4. 系统 接地 ; 5. 氧 传感器 (025) 接地 ， 8. 车 速 传感器 信 
号 〈 每 英里 2 000 Жо), 6. 氧 传感器 (025) 信号 ! 7. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 (自动 变速 器 ); 9. 冷却 液 温度 
(ЕСТ) 信号 ; 10.14. 传感器 接地 ， 11. TP 传感器 信号 ; 12. 5 伏 参 考 电 压 ! 13. МАР 信和 号; 15. EGR 控制 
ERA, 16. 曲轴 信和 号; 17. ТАСЕВА ”高 电压 ; 18. ТАС А КЕЕ, 19. IAC REB 高 电压 ! 20. 
АСЕ В ERE; 21.23. 配 线 接头 后 规 图 : 22. 32 脚 C 一 DD 配 线 接头 ， 24. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 
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ЖҮ 


аше 


PAS 


baodGG660Gu 


430PPL/WHT—| Bs |s 
—424TAN/BLK 


ЕСМ 外 ; 1.15.22. 仪表 板 直列 式 配 线 接头 ; 2. ЕСМ 保险 丝 ; 3.12. 27. 去 点 火 开 关 ; 4. 爆 震 传感器 模 
块 ，5. 6. 25. 30. 发 动机 线束 配 线 接头 #2'" ; 7. 炮 震 传感器 ，8, 喷 油 器 #1，9.10, 17,21. 发 动机 线束 配 线 
接头 #1" ; 11. 喷 油 器 #2，13, 仪表 保险 丝 ，14. 故障 指示 灯 ; 16. 刹车 开关 ，18. 变速 器 内 部 电磁 阀 总 成 ， 
19. 三 档 齿轮 开关 ，20. 诊断 接头 ;23. 信号 发 生 器 ，24. 电子 点 火 控 制 模块 ，26. 初级 线圈 ; 28. 去 转速 表 ; 
29. 设 定 正 时 接头 

* ;发 动机 线束 配 线 接头 #1 位 于 右前 转 板 ，* к. анаа? 位 于 右 减 振 塔 

ЕСМ 内 : 1. 点 火 供电 ; 2. 点 火 推迟 (KS); 3, МН 1 驱动 ; 4. 喷 油 器 #2 驱动 ; 5 MILI (ЕЯ 
检修 发 动机 ) 控制 ，6. ТСС; 7. EST; 8. 参考 电压 ;9. З, 10. 参考 接地 ; 11.13. 配 线 接 头 后 视图 ; 12. 
24 肢 A 一 B 配 线 接头 ;14，32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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epee sior ~ 





管 脚 说 明 









燃油 泵 继电器 











空调 控制 系统 











ЕА FEL Ж A 





故障 指示 灯 


深 绿 / 白 








点 火 控 制 电脑 


粉红 / 黑 














ТСС 电磁 间 (A/T) 


Кайа | 线路 编号 | 连接 元 件 | 
s | 
| 459 | 
| 一 全 内 
ГЕЗ 


爆 震 传感器 В E 
仪表 板 F 肢 







然 油 泵 继电器 85 脚 
А/С 继电器 86 脚 






TCC жй D 6 
诊断 接头 F 脚 
боа НЩ 










信息 传输 线 










仪表 板 丁 脚 
诊断 接头 B 脚 











诊断 测试 线 









仪表 板 Е 脚 











诊断 接头 B 脚 








车 速 传感器 信号 










仪表 板 K 脚 





车 速 传感器 








传感器 接地 











进 气压 力 传感器 A 脚 








系统 接地 











仪表 板 D 脚 
诊断 接头 A 脚 
















蓄电池 电源 





E z PLE К A 








燃油 有 泵 信号 








接地 参考 信号 
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仪表 板 J 
燃油 泵 继电器 30 肢 
机 油 压 力 开关 р Ж 















分 电器 D № 










































































































































电子 点 火 参考 信号 HI БЕ 分 电器 B 脚 
爆 震 传感器 485 爆 震 传感器 C 脚 

Ва (前 ) 空调 请 求 信和 号 67 А/С 高 压 开关 А 脚 
(后 ) 空调 请 求 信号 730 A/C 高 压 开 关 了 脚 

ву з, ЖА ГЕ А/С 风扇 继电器 A № 
В10 档 位 开关 档 位 开关 AR 
С1 КЕТҮ ТЕ 冷却 风 南 下 脚 
(前 ) 冷却 系统 空调 开关 A 肢 

C2 冷却 风扇 继 电器 335 冷却 风扇 继电器 86 B 
BERPA HB LO 444 急速 控制 马达 он 

| 铺 束 控制 马达 #B Hi 443 息 速 控制 马达 CH 

息 速 控制 马达 #A HI 441 息 速 控制 马达 А НҢ 











息 速 控 制 马达 #A LO 
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空调 输入 信号 













息 速 控制 马达 B 脚 








起 动 信号 











А/С 高 压 开 关 А № 
A/C 低压 开关 B 肢 
起 动机 电磁 新 












































续 衣 
管 脚 号 配 线 颜色 | 线路 编号 
[со] č anaes | R | ao | _ 冷却 液 温度 传感器 B 脚 | 
TP 传感器 A 9 
ЕСТ 传感器 A 脚 
| DI | 点 kx 系统 Y [| а | 43 | 分 电器 A 脚 | 
分 电器 СВЧ 
o | _ 氧 传感器 接地 O| a | m | _ _ җ | 
| Dr | _ 氧 传感器 接 地 | 和 | m | __ | 
四 、 检 和 体 参 考 数据 
| ü aama | 检测 动作 /单位 | _ 正常 情况 /数据 | 
RARE 
ОЛ 和 | hm hl 和 


Суб [к | 


空调 高 合 器 ON/OFF 
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第 四 章 与 将 莫 比尔 部 (Oldsmobile) 


$4.1 ЎЙЕЁ 2.3 升 一 一 Oldsmobile Achieva 2.3], 
(VINA, 3 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 
说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 


а 
DA | 





| | 电脑 装置 , Cl, EEM: C2: 诊断 接头 ; Сз, 故障 指示 灯 ; C4: 电脑 电源 ， C5: 电脑 接地 ，C6: 保 
Юж, Св. ЖЯ | 
Ена АЧЕН, , N1 , ШИЕ, N14, 空调 高 速 风 遍 继电器 , N16; 曲轴 箱 通风 交加 热 锋 总 成 ;N17: 
нна 
(CD 传感器， д. зчке, в, ЖЕН, С. 节气 门 位 置 传感器 ， D， 冷却 液 温度 传感器 ;下 ， 
FRERE J BREER, М. 变速 器 档 位 开关 ; 1， 进 气温 度 传感器 
[| 控制 装置 ,1. 喷 油 器 ，2. 急速 控制 马达 ，3. 燃油 泰 继电器，5. MIRER (TCO 接头 ; 9. 冷却 


ОЙИН, 10. AEREE, 13. 空调 压缩 机 继电器 ，15, 电子 点 火 控制 模块 
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二 、 电 路 图 


ЕСМ 








450BLKAWHT 
t а 
340RN/BLK 


2 


43LT GRN/WHT. 
44LT GRN/BLK 


16 AH 
A441LT BLUAWHT 








442LT BLU /BLK. 


ЕСМ 外 :1. 3. 14. 15 脚 仪表 板 配 线 接头 ，2. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 ; 4 去 仪表 板 线束 5 车 速 传感器 
6.12. 去 点 火 开关 ; 7. 仪表 保险 丝 ，8. 仪表 板 配 线 接头 ; 9. 温度 表 指 示 灯 ! 10. 去 发 电机 : 11. ERM E 
ЖЮ; 13. 15AMP ERLS 保险 丝 ，15. 去 空调 控制 继电器 ，16. 息 速 控制 马达 

ЕСМ 内 ，1， PNP 开关 (自动 变速 器 ); 2. У55 信号 (高 电压 ) 3， VSS 信号 ( 低 电压 ); 4. 车 速 信号 
(每 英里 4 000 кт), 5. 温度 表 指 示 灯 控制 ，6.，EVAP 了 驱动器，7. IAC 线 图 B ”高 电压 ，8. ТАС 8 В 
低 电 压 ，9. 1AC REA ЖЕ, 10. ACREA MEK 
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ЕСМ 


2 3 4 
1 一 一 人 人 2 一 人 ce | 
25AMP cu 
аа] 
Му 
5 | 12 | 
459DK GRN/WHT [eu] 2 


536L 工 GRN/BLK 一 | BC9 |3 













450BLK/WHT: 


17 
18 
20PPL 






27 


% ——немклылк————@)—[ь }—‹ 19BRNVWHT 


28 


ЕСМ 外 : 1.7.16. 26. 去 点 火 开 关 ，2. 空调 保险 丝 ; 3. 空调 控制 开关 ，4. 10. 22. 25. 27. 15 脚 仪表 板 配 
线 接头 ; 5. 空调 压缩 机 离合 器 ; 6. 空调 压缩 机 继电器 ; 8，ERLS 保险 丝 ; 9. БЕТЕ ИЙЫН; 11. 去 B 十 ; 
12. 易 熔 连接 ; 13. 散热 器 风扇 继电器 ; 14. 散热 器 风扇 ; 15. 发 动机 接地 ; 17. 刹车 开关 ; 18. 开启 WAE: 
o ниж ТСС 开关 ; 20. ТСС н, 21. 去 诊 渐 接头 端子 F; 23. 去 仪表 板 ， 24. 换 档 灯 ; 28. 故障 指 
不 

ЕСМ A: 1. 空调 请 求 ; 2. 空调 压缩 机 离合 器 控制 继电器 ，, 3. 冷却 风扇 继电器 控制 ; 4. 无 空调 程序 ( 仅 
对 无 空调 车 辆 ); 5. 接地 ; 6. 三 档 齿 轮 开关 ( 仅 LD2) 7. 二 档 齿 轮 开关 ( 仅 LD2); 8. 换 档 (手动 变速 器 )， 
扭力 变换 (自动 变速 器 ); 9，MIL 控制 
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ЕСМ 


2 
1 ——e\ p239PNK/BLK с | -6s9PNK/BLK 


20AMP 1 





ЕСМ 外 : 1.13. 去 点 火 开关 ; 2. 点 火 开关 保险 丝 ; 3. 燃油 泵 / 喷 油 器 保险 丝 ，4. 15 脚 仪表 板 配 线 接头 ; 
5. 去 B 十 ; 6. 仪表 板 配 线 接头 ;7. 燃油 泵 继电器 ; 8. 燃油 泵 机 油 压力 开关 ， 9. 燃油 泵 测试 端子 ; 10. 5 脚 后 
ABS 配 线 接头 ，11. ШЖ; 12. 喷 油 器 ;14. ЕСМ 保险 丝 ; 15. 去 转速 表 ; 16. 电子 点 火 控制 模块 ; 17. 曲 
轴 位 置 传感器 
ЕСМ 内 : 1. 点 火 供 电 ; 2. 燃油 泵 继电器 控制 ，3. 喷 油 器 驱动 器 2、3; 4. 喷 油 器 驱动 器 4, 5. 转速 
表 ; 6. 点 火 控 制 1; 7. 点 火 控制 2;: 8. 7Х 参考 高 电压 ， 9. 参考 低 电压 
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ЕСМ 





ЕСМ $\: 1. 去 TCC (自动 变速 器 )，2. 发 动机 接地 ，3，15 脚 仪表 板 配 线 接头 ，4. 诊断 接头 ，5. 氧 传 
R, o 氧 传感器 配 线 接头 ， 7, PREE, 8, 进 气温 并 传 感 器 ，9. 进 气 压力 传感器 ，10. 节气 门 位 置 传 感 
器 ; 11. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ，12. 冷却 液 温度 传感器 ，13. ЖЖ ЕЛИ 

ЕСМ 内 : 1. 诊断 测试 ，2. 3 ЕСМ 接地 ，4. 氧 传感器 (025) 接地 ，5. 申 行 信息 传输 ，6. 氧 传感器 
(O2S) #5, 7. 保 活 存储 器 (B 十 )，8. ТАТ 信和 号，9. 传感器 接地 ，10，MAP 信和 号; 11.12. 5 кё Е, 
13. TP 信号，14. 传感器 接地 ! 15. 空调 制冷 剂 压力 传 感 髓 信号 ，16， ЕСТ 信和 号 ，17. ЖЕНУ 
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=. ЧЮ ВЯ 













进 气 压力 和 节气 门 位 置 传感器 5V 













进 气压 力 、 节 气门 位 是 和 
空调 压力 传感器 5V 参考 电压 












气温 度 、 a | 


| —_ 


ы [юш _ 














ии ишин шишик ишш 






469 








443 





и: жинин ишини шиш 
re | | 
кз вава же 
к [кшз 1а _ 


а moo oa [= [яз | 





я Pr Ra t 


燃油 泵 继电器 5 脚 
氧 传感器 




















IAT B # 
MAP A 8 





TPS B # 
ECT A Ж 
A/C 压力 传感器 А 脚 
AKRI A 
发 动机 接地 
发 动机 接地 
TPS C 脚 
仪表 板 A 脚 
仪表 板 上 转速 表 
IAC C # 










ТАСА 脚 


Жн СО 
发 动机 机 体 
点 火 模块 BB 肢 
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“ИЛЛ 





点 火 参考 信号 
7X 高 速 参考 信号 


连接 元 件 
点 火 模块 H 脚 








点 火 模块 G 脚 





空调 压力 传感器 


灰 / 红 | 380 


| A/C EDERE сш 








进 气 压力 传感器 


Шш" 





432 МАРВ 





空调 请 求 信和 号 


浅 绿 





NE YE D Е R A 


s | 空调 开关 及 脚 
428 ВЕНЕ В 脚 





ТСС E A 


ж/ж 





故障 指示 灯 


棕 / 日 


422/456 TCC в D 肢 


419 仪表 板 ВШ 





冷却 风扇 继电器 
温度 表 





| 
十 


浅 绿 / 黑 


风扇 继电器 5 脚 
仪表 板 НІ 法 





空调 压缩 机 继电器 


空调 继电器 2 脚 





爆 震 传感器 


爆 震 传感器 





档 位 开关 
二 档 齿轮 开关 


档 位 开关 A R 
档 位 开关 C 肢 








三 档 齿轮 开关 





档 位 开关 В 脚 








诊断 测试 线 


ЮЮЗ BH 





信息 传输 线 


诊断 接头 M 脚 
仪表 板 1 





车 速 信号 HI 


车 速 传感器 A 脚 





车 速 信号 LO 


车 速 传感器 B 脚 





、 检 人 收 参 考 数 据 


测试 项 目 


冷却 液 温 度 


点 火 开 关 电 源 


检测 动作 /单位 





仪表 板 G Ж 





正常 情况 /数据 





r/min 


СЕЕ 806 100) r/min 





r/min 


随 温度 变化 





85~115/185~235 





进 气 温度 


发 动机 转速 
设 定 息 速 


| 随 空气 温度 变化 





大 气压 力 传感器 


节气 门 位 置 
一 224 一 





29 一 68/1 一 3 
( 随 进 气管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 ) 





随 大 气压 力 而 变 
0. 2——0.9 (5.0 时 ， 节 气门 全 开 ) 








闭环 控制 
18~21 
(根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 


: 13. 5^~14. 5 


Yes/No No (二 档 、 三 档 时 ，Yes) 
Yes/No No (三 档 时 ，Yes) 
No 
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$4.2 ЎЙЕЗ. 3 升 一 一 Oldsmobile Achieva 3. 3L 


VINN 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 
及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| ERER. C1: ER, C2: 诊断 接头 ， СЗ. 故障 指示 灯 ; Сї: 电脑 电源 保险 丝 ;， C5: 电脑 接地 ; 
C6: RRA, C7: 燃油 泵 测试 接头 


Ж : 非 电脑 装置 : N1: Е АНД, М2. ZWN, N3: ИКЕЛЕ НЫД) N4: 变速 器 档 位 开关 ; М5. 
ЕЕ КЫ 


Orts. A: 空气 流量 计 ; B: NEB С. 节气 门 位 置 传感器 ! D: 冷却 液 温 度 传感器 ; E 车 


速 传感器 ! Р. 曲轴 传感器 ; С. 爆 角 传感器 ，H， 中 央 变 速 器 档 位 指示 器 ; J: 方向 机 转 
向 柱 变速 器 ， 档 位 指示 器 ! К. 空 凋 压 力 传感器 


Гом. 1. т, 2. 息 速 控制 马达 ，3. Инин, 4. WAER (ТСО) 接头 ; 5. 点 火 
控制 模块 / 线 图 ，6. 冷却 风 出 继电器 ，7. 空调 压缩 机 继电器 ，8. 活性 碳 包 塞 电磁 闪 
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二 、 电 路 图 


ЕСМ 





2 ———— 85WHT 


416GRY 
a 380GRY /RED 
a 452BLK 
Кап 
45281 К 
Е 417DK_BLU 
416 GRY 


6 
(=) BLK <é 412РРІ. 
[ 413TAN 
-t7 






410YEL 
452BLK 






| o и 496DK BLU 






422TAN/BLK 





тшш шш О 






12 < 一 一 一 461ORN 461ORN 


ЕСМ 外 : 1. 从 电子 排档 或 仪表 板 来 ，2. 从 定 速 模 块 端子 五 来 ，3. 空调 压力 传感器 ，4. 冷却 液 温 度 传 
感 器 ，5. 节气 门 位 置 传感器 :6. 氧 传感器 ，7. 10. 变速 器 下 部 接地 ， 8. ЖЕЛЕ; 9. 去 TCC; 11. 诊断 
。 接 头 ，12. 去 数字 式 仪 表 
ЕСМ A: 1. 驻 车 / 空 档 位 置 输入 ， 2. 定 速 动作 ，3. 8. 5 伏 参 考 电压 ，4. 空调 压力 信号 ; 5. 冷却 液 温度 
信号 ，6. 传感器 接地 ，7，TP 传感器 9. 氧 传感器 信号 : 10. 氧 传感器 接地 ; 11. 爆 帮 传感器 信号 ，12, 诊 
断 请 求 ，13. 品行 信息 传输 
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кишш л лаана они аон name 
1 


ЕСМ 


25 Га Sd P 35DK GRN. 
parengs U 532BLK/RED 










5 
15АМР Бр. 
БЕКЕ == 
439РМК/ВІК 





439PNK/BLK 

39PNK /BLK. BU 590К GRN/WHT 10 

om JE 

150BLK (Bl 
р. Т 
16 17 = 

AILT BLU/WHT 1 
25А 3 19 20 442LT BLU/BLK: 12 
43LT GRN/WHT 13 
21 444LT GRN/BLK: 14 

50ВК ci 3~— -| 66LT GRN 


22 


24 


~ LID} sspk GRN- YF2 


ЕСМ Ж: 1. 散热 器 风 册 继电器 ; 2. 去 起 动机 B 十 ; 3. 易 熔 连接 ; 4. 散热 器 风扇 ，5. 变速 器 上 部 接地 ; 
6. 活性 碳 负 电磁 阀 ，7. 16. 23. 去 点 火 开关 ; 8. ERLS 保险 丝 ; 9. 位 于 变速 器 内 ; }0. 车 速 传感器 ; 11， 去 车 
速 表 ; 12. 刹车 开关 ; 13. 变速 器 ; 14. 去 诊断 接头 端子 F; 15. 空调 离合 器 继电器 ; 17. 变速 器 上 部 接地 ; 18. 
空调 离合 器 ; 10. 空调 保险 丝 ; 20. 息 速 控制 马达 : 21. 空调 控制 开关 ; 22. 故障 指示 灯 ; 24. 仪表 保险 丝 ! 25. 
“检查 仪表 ”指示 灯 缓冲 器 26. 过 热 指 示 灯 ，; 27. (仪表 板 ) 

ЕСМ 内 ;1. 风骨 继电器 ; 2. 碳 缸 吸附 净化 ;3，VSS 高 电压 ;4. VSS 低 电压 ;5. 4К/М1 车 速 表 ; 6. ТСС, 
7. 高 档 齿 轮 (三 档 )， 8. 中 档 齿轮 (二 档 )，9. 刹车 开关 ; 10. 空调 继电器 ; 11. IAC 线圈 A 高 电压 ， 12 
IAC 线圈 A EEE, 13. ТАСВ В 高 电压 ; 14. IAC 线 图 B 低 电 压 ; 15. 空调 请 求 ; 16. ML 尽快 
检修 发 动机 ); 17. 过 热 指 示 灯 
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， ECM 


839PNK/BLK 





4 
~ 。 


T [ок 
19 -一 一 一 (人 :400RN 40OR 


ЕСМ 外 : 1. 燃油 泵 继电器 ，2. 10. 18. 变速 器 下 部 接地 ; 3. 机 油 压力 开关 ; 4. ДШН; 5. 燃油 泵 测试 
端子 ，6. 去 机 油灯 ; 7. WMR AI~ #6; 8.13. 去 点 火 开关 ， 9. 燃油 泵 / 喷 油 器 保险 丝 ; 11. 曲轴 位 置 传 感 
器 ; 12. 转速 表 ; 14. 点 火 开关 /ECM 保险 丝 ; 15. 点 火 控制 模块 ; 16. 安装 托 架 处 接地 ; 17. 空气 流量 计 ; 19. 
НЕ 

ЕСМ 内 ， 1. RMA; 2. ИШ 1. 3, 5; 3. 喷 油 器 2、4、6; 4. 喷 油 器 接地 ， 5. 参考 电压 ; 6. 参考 低 


电压 (接地 ); 7. 点 火 控制 ， 8, 旁 路 ; 9. 点 火 供 电 ; 10. MAF 传感器 信号 ! 11. ЕСМ 接地 ; 12.13. й 
供电 
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ee 













ВА5 ， 5V 参考 电压 Ж 416 А/С 压力 传感器 B 脚 
点 火 开关 电源 保险 丝 


燃油 泵 继电器 深 绿 / 白 燃油 泵 继电器 5 脚 


主 电 脑 接 地 黑 / 白 450 发 动机 接地 
BB1 蓄电池 电压 440 起 动机 保险 丝 
BB6 传感器 接地 ТАЙТ 


ВА 


ж 
R 
й 


А 


ВА11 





w% 
бо 


ВА12 


452 


03 
> 
С) 
> | 
| 
б; 






8 
01 车 速 传感器 
车 速 传 感 器 


BB9 车 速 信号 LO 
车 速 信号 HI 
” ”车速 信号 输出 表 
刹车 信号 420 刹车 开关 AN 
旁 路 信号 福 / 黑 424 点 火 模块 B 脚 
BC8 点 火 控制 器 
空调 请 求 信号 


BC11 ЖН (1. 3. 5) 


ВВ10 


> 
о 
о 


BB11 





Ж 
& > 
© 
Ж 





~ 


423 点 火 模块 A 脚 


浅 空调 开关 


467 ЎН А 
ВС12 喷 油 器 (2, 4, 6) 
Г: 
BD1 主 电脑 接地 福 / 白 551 
D 喷 油 器 接地 黑 / 白 450 
吐 油 器 接地 黑 / 白 450 
BD8 点 火 参 考 信 号 HI ж/н 430 
BD9 点 火 参 考 信 号 LO ж/а 453 
定 速 控制 器 
三 档 齿轮 
二 档 齿 轮 
档 位 开关 


Эй 
Е: 


468 喷 油 器 A Юр 


易 熔 保险 丝 


3 


440 


Л 





[өз 


中 
Ж 






р 





发 动机 接地 








点 火 模 块 D 脚 








. ВО11 


со 


5 定 速 电脑 В 者 
变速 器 接头 B 脚 
变速 器 接头 C 肢 


档 位 开关 


BD13 深 绿 / 白 438 


BD14 


со 


32 


BD16 





Ж/Е 434 
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四 、 检 修 参 考 数 据 







测试 项 目 





检测 动作 /单位 





.正常 情况 /数据 










发 动机 转速 650 一 750 
节气 门 位 置 V 0. 27-0. 74 
/ п 
70 


r/min 





浓 / 稀 状况 


ЙЕ 
空气 流量 计 
发 动机 负荷 
点 火 提前 
短期 燃油 微调 
长 期 燃油 微调 
` 燃油 供 油 本 
爆 震 延迟 
RRAS Yes/No 
息 速 控制 马达 计数 
驻 车 档 / 空 档 P-N/R-D-L 


AIEEE ON/OFF OFF 


13.6 JÆ) 


0-—399/0. 2~4.5 


g 





ж 
sS 
计数 50~ 


角度 C) 20 ( 随 转 速 和 发 动机 负荷 而 变 ) 


计数 110~138 
计数 110~138 


HAS 作用 数 随 转速 和 进 气量 而 变 


4—7 САР) 













角度 С) 


° 


| 


10—30 


© 
2 


ж 
Ж 










系统 电压 
空调 制冷 剂 压力 
活性 碳 馈 








15% (可 变 ) 
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测试 项 目 


检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 





和 急速 马达 


Yes/No 





燃油 微调 动作 


Yes/No 





Yes/No 





空调 高 合 器 


ОМ/ОЕЕ 





刹车 开关 


作用 /释放 





释放 〈 当 踩 下 刹车 踏板 时 ) 





定 速 装置 


Yes/No 


No 





动力 转向 


标准 /高 压力 


标准 





А 1, АЖ2 





QDMA 





ON/OFF 


OFF 





高 / 低 


低 如 果 不 在 二 档 或 
ЖЕЙК. ШЖ) 





QDMB 


高 / 低 


a MRAR 2 
指示 ON 时 ， 则 低 ) 





二 档 作 用 





三 档 /四 档 作用 


一 232 一 


Yes/No 


No 





Yes/No 





No 





$4.3 бй # ЛД 4.3 #— Oldsmobile Bravada 
4.31, V6 (VIN W) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 
脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布 党 图 





| | 电脑 装置 : C1: EEM: C2: 诊断 接头 ; Сз. 故障 指示 灯 ; C5: 电脑 接地 ; C6: 保险 丝 盒 ; Св. R 
油泵 测试 接头 

АРАЗ Е. Ni: 曲轴 箱 通 风 阁 ，N15: MERA | 

ORES: А. 进 气 压力 传感器 ; в. 氧 传感器 ，C: 节气 门 位 置 传感器 ， D: 冷却 液 温度 传感器 ; Е. 

车 速 传感器 ， F， 车 速 传感器 ; J1 ， 爆 乱 传 感 器 ; J2， 爆 震 传 感 器 ，I， 进 气温 度 传感器 

| RARE. 进 气 歧 管 调节 器 ; 2. ЖЕМ ЧОК; з. зина, 4. 进 气 歧 管 调节 器 继电器 ; 5. 
变速 器 配 线 接头 ，6. 分 电器 6a: 高 压 线圈 ; 8. 机 油 压 力 开 关 ; 12. EGR EAR; 13. 
喷 油 器 
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二 、 电 路 图 


РСМ 



















t 
ГЕ ЕРЕ АО 
Tann 
1 





© 


150 s мма aopNKAREK- ee — es 
| 20A 
{ ШӨ чт 


РСМ 外 : 1. 诊断 接头 :2. 3. 发 动机 接地 ，4. 点 火 开关 /仪表 保险 丝 ，5. 13. 去 点 火 开关 ; 6. MARA 
传感器 : 7. 进 气压 力 传感器 ， 8. 进 气 漫 度 传感器 ;9. 变速 器 端子 M， 10. 节气 1 位 置 传感器 ，11. 冷却 液 温 
度 传感器 ，12.EGR EEN | 

РСМ 内 : 1. 诊断 测试 ，2. 3 系统 接地 ; 4. 氧 传感器 接地 :5 申 行 信息 传输 ;6. 氧 传感器 信号; 7. 11. 
5 伏 参 考 电压 ; 8. MAP 信号 ，9. 枢 轴 位 置信 号 ;17. 点 火 供电 18. 20. 配 线 接头 后 视图 ; 19. 32 脚 A-B 配 
REL ОТЕ), 21. 32W E-F 配 线 接头 〈 蓝 色 ) 
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РСМ 











465DK GRN/WHT 


450BLK/WHT: 
120GRY | 


4+50BLK/WHT 


150BLK. ` 
10 1 


PCM $h: 1. 急速 空气 控制 闽 ，2. 去 接头 盒 端 子 B 十 ，3. 机 油 压力 开关 ; 4. 去 仪表 板 ，5， 欣 油泵 继 电 
器 ; 6. 燃油 泵 测试 接头 ，7. 燃油 泵 ; 8. 去 定 速 控制 开关 ; 9. 去 空调 控制 ，10. 空调 压缩 机 

РСМ Ñ: 1. IAC 线圈 A 高 电压 ; 2. IAC 线圈 A” REE, 3. ТАС В REE; 4. ТАС 线 图 B 
高 电压 ; 5. 车 电池 供电 ; 6. 燃油 泵 继电器 控制 ; 7. 燃油 泵 信号 ; 8. 定 速 信 号 ;9. 空调 请 求 信号 ; 10. 12. 配 
线 接头 后 视图 ，11. 32 脚 A-B 配 线 接头 红色); 13. 32 脚 E-F 配 线 接头 〈 蓝 色 ) 
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РСМ 






С? 
C8 





12 
13 





150BLK ——=— 19 


20 
50PNK/WHT—0\_p—= 21 
15A 









14 


21PPL/ WHT 
ЕСМ1 А 25 в 

24-- 一 人 -一 439PNK/BLK 一 信人 TTT 人 从 一 一 一 -67DK BLU AiG 
10A 


РСМ Я: 1, 6, 7. 21. 24. 去 点 火 开关 ; 2. 刹车 保险 丝 ，3. ТСС HERE, 4. 去 防 抱 死 系 统 ; 5. 点 火 开 
关 / 仪 表 保 险 丝 ，8. AARE ARENAER: 9. 进 气 层 管 调整 章 总 成 ; 10. 车速 传感器 ; 11. 输出 车 束 ; 12. 
VSS 输入 ; 13. 接地 ; 14. 点 火 供电 ; 15.16.18. VSS 输出 17. 变速 器 输出 ;19. 去 发 动机 接地 ; 20. HE 
保险 丝 ，22. 车 速 信号 缓冲 器 ，23. 去 车 速 表 ，25. 喷 油 器 A 

РСМ 内 : 1. 刹车 信和 号， 2. 点 火 供 电 ; 3. 调整 间 信 号 ，4. 车 速 信 号 ，5. 变速 器 输出 速度 ，6. 喷 油 器 控 
制 ; 7. 9. 配 线 接头 后 视图 ! 8，32 脚 A-B 配 线 接头 (红色); 10，32 脚 E-F 配 线 接头 (Е) 
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пане | 线路 编号 


息 速 控制 马达 C 上肢 


ae 
мее [| [= | зше _ 

ши иши ишин и 
Т 


В 




































冷却 液 温度 信和 号 
进 气 温度 信和 号 
定 速 信号 


BCT B 脚 








IAT A 脚 








定 速 开关 





燃油 系 机 油 压力 开关 D 县 
аав н 
В12 7 Е] 
МЯА 120 ИЕН з 
RAA 









进 气 压力 信号 МАРВ 








В16 - 枢 轴 位 置信 号 ® 1456 EGR 电解 槽 C 脚 











z 
Г) 
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管 脚 说 明 














连接 元 件 - 





HEARE 





空调 请 求 信和 号 


变速 器 输出 速度 


参考 电压 (5V) 


四 、 检 和 修 参考 数据 


节气 门 位 置 
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‚ 进 气 歧 管 调整 
阀 继 电器 C 脚 


空调 控制 模块 
空调 压缩 机 





刹车 开关 B 脚 











检测 动作 /单位 


Yes/No 





MAP C 脚 


燃油 泵 继电器 A 脚 
诊断 接头 M 脚 
车 速 信 号 缓冲 器 C13 脚 





车 速 信号 缓冲 器 C11 A 


TPS А 脚 
EGR ERA D Ж 





正常 情况 /数据 


(理想 转速 土 100) r/min 





85~105/185~221 


10~90/50~194 





20~48/1.0~2.0 

















检测 动作 /单位 





Æi (mV) 





Open/Closed 





氧 传感器 变动 率 





短期 燃油 微调 





长 期 燃油 微调 
息 速 控制 马达 


Ж/® 


计数 





驻 车 档 / 空 档 











P-N/R-D-L 


正常 情况 /数据 


17-1000 (可 变 ) 


115~138 
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541 Я 西 拉 / 巡 洋 般 2.2 #—— Oldsmobile 
- Cutlass Ciera/Cruiser 2. 2L (VIN 4) 元 件 布 


置 图 、 电路图、 电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





[ | 电脑 装置 ，C1: 主 电脑 Со. 诊断 接头 ， C3: 故障 指示 灯 ; СА: 燃油 泵 /电脑 保险 丝 ，C5: 电脑 接 
Ж; Сб: 保险丝 例 ，C8， 燃 油泵 测试 接头 
:“: 非 电脑 装置 ，N1， 曲 轴 箱 通风 阐 ，N17， 活 性 碳 镶 ; N18: PERERA 
人) 传感器 , А. 进 气压 力 传感器; В. PERE С. 节气 门 位 置 传感器 ; Р. 冷却 液 温度 传感器 ， РІ. 
FRERE M: 变速 器 档 位 开关 ; T， 进 气温 度 传感器 ; У. 空调 制冷 剂 压力 传感器 
站 | 控制 装填: 1. 喷 油 器 ，2. ажей шж. з. 燃油 泵 继电器 ， 5. Шла (TCO 接头 ; 8. 冷却 
风扇 继电器 ，13. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 ，14. 点 火线 图 总 成 ，17. EGR EKR 
C9 ;安全 气 豪 控 制 元 件 
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二 、 电 路 图 


ЕСМ 






booooo6o6G666dood 





b= 


oo 


ЕСМ ЯЬ: 1.8. 去 点 火 开关 ; 2. 空调 保险 丝 ;! 3. 空调 选择 开关 ; 4. 15 脚 仪表 板 配 线 接头 ; 5. 空调 压缩 
机 离合 器 ; 6. 空调 压缩 机 继电器 ; 7. 去 EGR ERA; 9. 发 动机 /空调 保险 丝 ; 10. 去 起 动机 B 十 ; 11. 24% 
连接 ; 12. 散热 器 风扇 继电器 ，13. 散热 器 风扇，14. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 

ЕСМ A: 1. 空调 请 求 ; 2. 空调 压缩 机 离合 器 控制 继电器 ; 3. 冷却 风扇 继电器 控制 ; 4. 驻 车 / 空 档 位 置 
PNP) 开关 ， 5.7. 配 线 接头 后 视图 ; 6. 24 È A-B 配 线 接头 ，8，32 脚 C-D 配 线 接头 
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ЕСМ 






2 0) 
1 == /79-—39РМК/ВІК O 


19BRN/ WHT 
10AMP 


39PNK /BLK 4 













Doooooopg 








poga 


фан 


ЕСМ 外 : 1.8. 去 点 火 开 关 ; 2. 仪表 保险 丝 ; 3. 故障 指示 灯 ; 4.16. 15 脚 仪 表 板 配 线 接头 ; 5. 刹车 开关 ! 
6. 三 档 齿 轮 开关 ; 7. ТСС ARN, 9. 发 动机 /空调 保险 丝 ; 10, 去 空调 压缩 机 继电器 ;11， EGR БШ ERA, 
12. ЖЮН ЯН, 13. 息 速 控制 马达 ; 14. 去 仪表 板 ; 15. 车 速 传感器 

ЕСМ 内 ，1. MIL 控制 ，2， ТСС 控制 ， 3，EGR 控制 ，4. IAC 线 图 A ВЕЖ, 5. IAC REA RE 
ҤЕ; 6. IAC RW В 


ЖЕЖ; 7. ТАСЗ В 低 电压 8，VSS 信号 ERE); 9. У55 #5 (ЕНЕ), 10. 
车 速 信号 〈 每 英里 4 000 ЖН); 11.13. 配 线 接头 后 视图 ; 12. 24 А-В 配 线 接头 ;14，32 С-О 配 线 接头 
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ЕСМ 


М—---<—---! 


440DRN 










9 >— 490RED 


1149РМК 


ЕСМ 外 : 1.12. 去 点 火 开关 ; 2. ЕСМ 保险 丝 ; 3. ЖЛЕ РИТ ЕСМ RRR, 4. 去 B 十 ; 5. 机 
油 压力 开关 ，6. 燃油 泵 继电器 7. 去 仪表 板 ，8. 14. 发 动机 接地 ，9. 燃油 泵 测试 端子 ，10. МНЯ (在 油箱 
内 ); 11. 喷 油 器 ; 13. 奔 油 器 线 轿 保险 丝 ，15. 接地 ; 16. 曲轴 位 置 传感器 ，17, 信号 ; 18. 电子 点 火 控 制 模 
块 ， 19. 点 火线 图 ; 20. 去 转速 表 

ЕСМ р. 1. 点 火 供 电 ; 2. 保 活 存储 器 (В+), 3. 燃油 有 泵 继电器 控制 ，4, 喷 油 器 驱动 器 ，5. 峰值 保持 
跨 线 ，6，ECM 接地 ，; 7. 参考 低 电 压 ，8. 参考 高 电压 ，9. 506, 10. 点 火 控 制 (IC)，11. 13. 配 线 接头 后 视 
图 ; 12. 24 W A-B 配 线 接头 ，14，32 脚 C-D 配 线 接头 
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ЕСМ 





ЕСМ $b: 1. 发 动机 接地 : 2. 诊断 接头 : 3. 15 脚 直列 式 仪 表 板 配 线 接头 : 4. 氧 传感器 ; 5. 进 气压 力 传 
МЕ: 6. 空调 制冷 剂 压力 传感器 7. 冷却 液 温度 传感器 ，8. 去 水 温 表 ; 9. 去 水 温 指示 灯 ; 10. 节气 门 位 置 
传感器 ， 11. 进 气温 度 传感器 

ЕСМ 内 :1. 诊断 测试 ;2. 3, ECM 接地 ! 4. ЕЕ НЕШ; 5. 串 行 信息 传输 ; 6， 氧 传感器 信和 号; 7，MAP 
信和 号, 8: 5 伏 供电 ; 9. 13. 5 伏 参 考 电压 ! 10. 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 ; 11.15. 传感器 接地 ; 12. ECT 信 


5; 14. TP 信和 号 ; 16. ТАТ 信号 ; 17. 19. 配 线 接头 后 视图 ，18. 24 脚 A-B 配 线 接头 ; 20. 32 脚 C-D 配 线 接 
头 
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、 电 脑 管 脚 说 明 


Coms | nm жюн | 
me 
喷 油 器 喷 油 器 B 脚 
ra 燃油 泵 继电器 深 绿 / 白 — en 85 W 
ишене [мш [ик 
О» | maeme [яв | ш | лю | 
ы | meman [яша ш [шз | 
ы өы [руы 
ы [Озше [к [= [и 
„| зеш [эж [тая 


进 气 温度 传感器 IAT В # 

=" ырш 
киши иши иш 
Г ш тшу 
жз | | nascam | G7 | nascam | 


MAP C Ж 


节气 门 位 置 传感器 5V aa TPS A | osam | 


燃油 泵 继电器 87 = 
н 
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续 表 
诊断 接头 下 脚 


发 动机 机 体 


МАРА 肢 
ECT D 脚 
А/С ЕЛЕ АШ 


й 
® 
中 


管 脚 说 明 配 线 颜色 

















Ф! 
= 
an 


TCC E EA BR 


С 
> 
со 


空调 压缩 机 继电器 浅 绿 / 黑 


Q 
Мн 
оз 


冷却 风扇 继电器 


Q 
М 


4 EGR Н 


J 


主 电脑 接地 白 


传感器 接地 


传感器 接地 / 


TPS В ў 
ТАТА Ж 


о 


点 火 控制 系统 


点 火 模块 C 脚 


旁 路 信号 


已 
з 


сл w N = 


点 火 模块 D H 


点 火 参 考 信号 HI 白 


Ж 
Ж 
җ Š 
ж КЕЖЕ В 

点 火 参 考 信号 LO 黑 Š 

空调 信号 


D10 氧 传感器 信号 接地 


绿 
a 
® | a | ж 

红 | 点 火 模块 F 脚 
绿 в РР" 


深 
灰 
/ 

/ 
/ 
/ 

浅 
% 


: 
к 
ни 


氧 传感器 信号 
D12 信息 传输 线 
车 速 输出 信号 


422 

366 

535 

435 

450 

455 

469 

423 ‚ 

424 

430 

453 

413 & 

412 氧 传感器 
461 诊断 接头 м 脚 
深 绿 / 白 817 仪表 板 N 脚 
7 кас 


р14 故障 指示 灯 





、 检 佬 参考 数据 
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ы [и [юше 
ИТИ СИИ СЕТИ 
зт | 30И НИС 
一 


90 一 160 














ә л р 


OFF ( 当 冷 却 液 温度 达到 108C 
风扇 继电器 ON/OFF 


REWENA] MPa 

或 空调 除 雾 时 ON) 
| | 
же a 
эе у [ш 
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$45 短 剑 ШЕКЕМ 3.3 #—— Oldsmobile 
Cutlass Ciera/Cruiser 3. 3L (VIN N) 元 件 布 


置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





[ EBEE: C: 主 电脑 ， C2 诊断 接头 ，C3， 故障 指示 灯 ; Са, ИНВ, 
CS: 电脑 接地 ;C6: 保险 丝 盒 ，C7: 燃油 泵 测试 接头 

O REESE.: Ni: HAERA; М2. ЖШН, N3: 风机 马达 继电器 ; Ма. 燃油 压力 调节 器 ; 

М5: 机 油 压 力 开 关 

[|] 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. 空调 压缩 机 继电器 ;4. 波 力 变 矩 器 (TCO 接头 ; 

5. 点 火 控制 模块 /线圈 总 成 ;6. 冷却 风扇 继 电器 ; 7. ЕНИ А, 8. 燃油 泵 继电器 
ORMER: A MERR В. 节气 门 位 置 传 感 器 ; С, 冷却 水 温度 传感器 ， О. 车 过 传感器 : E， 曲 

轴 位 置 传感器 ; Е: ЖЕЛЕ, О: 变速 器 档 位 开关 ; Н. 动力 转向 压力 开关 ; J: 空气 
流量 计 ， К. 空调 压力 开关 ，L， 空调 高 压 开关 
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二 、 电 路 图 


ECM 





? 省 -一 一 一 一 450BLK/WHT 











н 
С.Е | lela О 
ишшшши 


31 =а-—46108М 


ЕСМ 外 :1. 8 脚 点 火 模 块 配 线 接头 ;2, 去 仪表 板 上 转速 表 ( 如 果 有 );3. 喷 油 器 线圈 保险 丝 ;4.12. 28. 33. 
去 点 火 开 关 ， 5. 去 喷 油 器 ;6. 曲轴 位 置 传感器 ;7. 点 火 控制 模块 ，8. 爆 震 传感器 ; 9.11.22.30. 变速 器 接 
地 ; 10. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ; 13. ЕСМ 保险 丝 ; 14. 息 速 控 制 马达 ; 15. 空气 流量 计 ; 16. 燃油 泵 继电器 ; 17. 
燃油 泵 测试 端子 ;18. 机 油 压 力 开 关 ，19. 29. 仪表 保险 丝 ; 20. 机 油灯 ; 21.23. 燃油 泵 ; 24. 去 起 动机 B 十 ; 
25. 位 于 发 动机 机 舱 内 燃油 泵 继 电 项 旁边 ，26. 左轮 时 下 接地 ; 27. 故障 指示 灯 ; 31. 去 司机 信息 系统 如果 
Ж); 32. 诊断 接头 

ЕСМ 内 :1. 点 火 控制 ; 2. 旁 路 ; 3. 参考 高 电压 ; 4. 参考 低 电压 ; 5. 6. ЕСМ 接地 ; 7. ЖЕНУ: 8. РМР 
输入 ; 9. МАЕ 信和 号; 10. 点 火 供电 ; 11. ACEA ”高 电压 ; 12. IAC REHA REE; 13. IAC 线圈 B 


高 电压 ; 14，IAC 线圈 B REE; 15. 燃油 泵 继电器 ; 16.17. жата, 18. 诊断 请 求 ，19. MIL R 
快 检修 发 动机 )，20， 串 行 信息 传输 


一 249 一 


HP 一 一 一 一 


ЕСМ 









зо М 


3PNK 


3 


ЕСМ 外 : 1. 去 点 火 开关 ，; 2. 空调 保险 丝 ; 3. 空调 控制 开关 ， 4. 空调 高 压 开关 ; 5. 空调 低压 开关 ，6. 
发 动机 /空调 保险 丝 ; 7. 空调 离合 器 继电器 ; 8. 二 极 管 封 在 线束 里 , 离 接头 约 3. 8cm; 9. 发 动机 右 后 部 接地 ， 
10. 空调 压缩 机 离合 器 ;11. 去 车 速 表 ; 12. 去 定 速 模块 端子 D 13. 散热 器 风扇 继电器 ; 14. 散热 器 风扇 15. 
动力 转向 装置 托 架 接地 ; 16. 易 熔 连接 ; 17. 冷却 液 温度 传 感 回 ，18. 去 起 动机 B 十 ; 19. 节气 门 位 置 传感器 ， 

20. 氧 传感器 ;21. 变速 器 螺栓 接地 ，22. 位 于 变速 器 内 ，23. 车 速 传感器 
: ЕСМ A: 1. 空调 请 求 ，2. 空调 继电器 ，3, 车 速 信和 号 输出 ; 4. 冷却 风 雇 继电器 ，5. ЕСТ 信和 号，6. ER 
器 接地 ; 7，TP 传感器 信号 ! 8， 5 伏 参 考 电 压 ，9, 氧 传感器 信号，10, 氧 传感器 接地 ， 11. VSS 高 电压 ; 12 
VSS REKE ` 
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ЕСМ 







2 
20АМР 


1149РМК 





5 =m MYEL 





5 


50BLK/WHT. А 5+4 в | 95LT BLU/ORN 


7 - 8 


10 
аак O СЕМ 
10AMP 


13 


12 
11 а \p—639PNK /BLK. ab | 28DK GRN/YEL. 
10AMP 


ЕСМ $b: 1. 喷 油 器 要 1 一 并 6; 2. 9.11.18. 24. 去 点 火 开关 ; 3. 喷 油 器 线 图 保险丝，4. 去 8 脚 点 火 模 块 
配 线 接头 ，5. 从 定 速 模 块 端子 EE 来 ， 6. 动力 转向 压力 开关 ， 7. 变速 器 接地 ，8. 过 热 指 示 灯 ; 10.17. 23. 仪 
表 保 险 丝 ，12. 发 动机 /空调 保险 丝 ，13. MERREN, 14. 仅 用 于 4T60 型 变速 器 ，15. 21. 刹车 开关 ， 
16.22. TCC ЊЕ, 19. 未 用 ，20. 仅 用 于 3T40 型 变速 器 

ЕСМ 内 ， 1. НІ. 3, 5, 2. 喷 油 器 2. 4, 6, 3. 喷 油 器 接 地 ; 4. 定 速 动作 ; 5. 动力 转向 压 为 开关 ， 
6. 过热 指示 灯 ; 7. ВШ НМЕ, 8.12. ТСС, 9. 中 档 齿 轮 〈 三 档 ); 10. 高 档 齿 轮 (四 档 ); 11.15. HER 
关 ; 13. 中 档 齿 轮 (二 档 )，14. 高 档 齿 轮 〈 三 档 ) 
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онооно 


三 、 电 脑 答 脚 说 明 


450 
440 





空调 请 求 信号 вж 


喷 油 器 (1、3、5) 深蓝 
喷 油 器 (2,4, 6) 深蓝 


主 电脑 接地 
喷 油 器 接地 
喷 油 器 接地 
点 火 模块 D 脚 
点 火 模块 G 脚 
TERREN 
、 动 力 转向 压力 压力 开关 B 胸 

三 档 齿 轮 6 变速 器 接头 B 肢 
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、 检 舍 参 考 数据 


检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 


r/min 650~750 











r/min 675 





冷却 液 温 度 С/Е 85~105/185~221 





控制 方式 Ореп /С1озеа 





节气 门 位 置 V 0. 2~0. 74 

















节气 门 角度 百分比 0% 





氧 传感器 ЖК (mV) 100—900 





ЖЖ (ms) 2.0~4.0 (可 变 ) 





4~7 JÆ) 





20 
〈 随 转速 和 发 动机 负荷 而 变 ) 





110~138 





110~138 








作用 数 随 转速 和 进 气量 而 变 








角度 C) 





Yes/No 








驻 车 档 / 空 档 P-N/R-D-L 
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空调 制冷 剂 压力 
活性 碳 馈 
息 速 马达 
燃油 微调 动作 

空调 请 求 








动力 转向 


QDMA 


QDMB 
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测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 


Pa/V 
百分比 
Yes/No 


Yes/No 


Yes/No 


ON/OFF 


作用 /释放 


定 速 装置 Yes/No 


标准 /高 压力 


ON/OFF 


та 
т] 
т) 


高 / 低 


高 / 低 


二 档 作 用 Yes/No No 


RE 


0 一 399/0. 2 一 4.5 












15% (可 变 ) 





释放 СИТА) 


标准 


低 (如 果 不 在 二 档 或 
三 档 或 刹车 踩 下 ， 则 亮 ) 


高 《如 果 风 雇 2 
指示 ON 时 ， 则 低 ) 














$4.6 起 级 短 剑 3.1 升 (一 ) 一 一 Oldsmobile Cutlass 
Supreme 3. 1L V6 MFI(VIN T) 元 件 布置 图 、 
电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布 置 图 





[ даз в. Сі. 主 电脑 ; C2: 诊断 接头 ; C3: 故障 指示 灯 ;， Са, 电脑 电源 ， C5: 电脑 接地 ; С. R 
Маж, св. 发 动机 右 侧 配 电 中 心 ， C11， 电 脑 配 线 接头 
:“ 非 电脑 接头 ，N1， BASERA Na: 发 动机 温度 开关 ; N5， 发 动机 温度 传感器 Ne: 机 油 压力 
开关 ，N7， 机 油 压 力 传感器 ，N8， 机 油 压 力 开关 《控制 燃油 泵 ); Мо. RARES 
上] 控制 装置 ，1. йшй, 2. 息 速 控制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 ;5. ЖОЛЫН (ТСС) 接头， 6. 电子 
点 火 控制 模块 ，7. 低速 冷却 风衣 继电器 ，8. BESARAN E, э. 空调 压缩 机 继 电 
Ai, 10. ШИШИ. 12. EGR ШШ 


(Онаа. А; 车 速 传 感 器 ， В. MERR, С. БУГЕН, D: 冷却 液 温度 传感器 ， Е. Ж 
RRR, Е. ШШЕ, Н. 进 气压 力 传感器 ; К. 进 气 温度 传感器 ，M : 变速 器 档 
位 开关 ; №, 空调 压缩 机 离合 器 ; 5. 动力 转向 压力 开关 ; U: WEHE J ERI V: 
冷却 液 液 面 高 度 传感器 
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настан варе ИОНИ нр наара аан 


КЕЛА ЕСМ 



















—4461Т BLU 
5810RN 








582LT BLU 


4340RN/BLK 


450BLK/ WHT 
з р 






` 250BRN 、 
16 eeN 250BRN 428DK ЄбЕМ/ҮЕ:Җ A10 
15AMP 18 
17 250BRN 19 





ЕСМ 外 :1.7. 14. 隔 板 配 线 接头 12. 诊断 接头 ;3. 变速 器 内 部 电磁 网 总 成 ;4. TCC фй: 5.16. 去 点 火 
开关 ;6. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ;8. 车 速 传感器 ;9. 刹车 开关 ;10. 故障 指示 灯 ;11. 去 点 火 开关 ;12. 仪表 板 模 
块 ;13. VSS 输入 ;15. 发 动机 置 下 右 侧 配 电 中 心 ;17. 19. 21. 23. 28. 黑色 小 型 线 东 配 线 接头 ;18. 活性 碳 馈 电 
В 20. EGR 控制 电磁 阀 ;22. 27. 灰色 小 型 线束 配 线 接 头 ;24. 进 气压 力 传感器 ,25. 去 空调 传感器 ;26. © 
却 液 温度 传感器 

ЕСМ 内 :1. 诊断 测试 ;2 串 行 信息 传输 ;3. 变速 器 模式 开关 (4T60E) MRA): 4. 自动 变速 器 TCC 控 
1:5. 一 档 齿轮 开关 (4T60E);6. 四 档 齿 轮 开 关 (4T60E) 7. Рн 8 9 А (4Т60Е); 8. жн Е 
BC4T60E); 9. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ( 自 动 变速 器 );10. VSS 信和 号 ( 低 电 压 );11. VSS 信和 号 (高 电压 );12. MIL 
(尽快 检修 发 动机 ) 控 制 ;13. 车 速 缓冲 输出 !14. EVAP 碳 馈 吸附 控制 ;15. EGR 电磁 线圈 共 3;16，EGR 电磁 
线圈 #2;17. EGR НЕЗ #1;18. 21. 传感器 接地 ;19. 进 气压 力 传感器 信和 号 ;20. 5 伏 参 考 电 压 ;22. 冷却 
液 温度 信号 
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И 


= 






424TAN/BLK 
423WHT 


121WHT 4} 


8 






430PPL/WHT. 
453BLK /RED 


465DK GRN/WHT 


120GRY —— (муз B ык 7 


31 32 


ЕСМ 外 : 1.15.25. 发 动机 时 下 右 侧 配 电 中 心 !: 2 点 火线 图 ; 3, 接地 ，; 4, 信号 ; 5. ШЕНЕ 6. 
电子 点 火 控制 模块 ， 7. 转速 表 信 号 ，8. 隔 板 配 线 接头 ，9. КЕ, 10. HRR, 11. ИШ 1. 3, 5, 
12.13. 20. 33. 黑色 小 型 线 东 配 线 接头 ，14. MWR 2. 4. 6; 16. 去 点 火 开 关 ; 17. 进 气温 度 传 感 器 ，18. 去 
黑色 小 型 线束 配 线 接头 ，19. 去 空调 压力 传感器 ;21. 节气 门 位 置 传感器 ，22. 灰色 小 型 线束 配 线 接头 + 23. 
+ В+; 24. 去 指示 灯 ; 26. 燃油 泵 继电器 ; 27. 31.32. 隔 板 配 线 接头 ; 28. 燃油 泵 配 线 接头 ; 29. 机 油 压力 开 
Æ, 30. WME 

ECM 内 : 1. ##; 2. 点 火 控制 (С); 3. 参考 电压 ， 4. 接地 ，5. ЖИЙИ ЫД# 1, 3, 5; 6. 喷 油 器 驱 
#2, 4, 6, 7. ТАТ 信和 号，8.9. 传感器 接地 :， 10. 节气 门 位 置 传感器 信号 ; 11. 5 伏 参 考 电压 ; 12. 燃油 泵 
继电器 驱动 器 (B+); 13. 燃油 泵 信号 
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1 ЕСМ 









S51TAN/WHT -[Р1о| 
ра |012 | 
„9. 413TAN 
EN uarn 
15AMP 5 


7 0—40 {cz j — urk, вк [B10] 8 
вокл EE — ыт BLU/ORN 
7 


96DK BLU 
30AMP 
[3 | 1444RED ——— A /NB 


11 
9 10АМР 
650ВАМ/УНТ—щ И 10 


335DK GRN/WHT. 
702BLK/RED-—— 12 
13 


60AMP 
1442RED —[ви——+* Sw u 


ECM 外 ;1. 灰色 小 型 线束 配 线 接头 ;2, 急速 控制 马达 !3， 电子 元 件 接地 ,位 于 发 动机 左前 部 !4. 氧 传 感 
器 ;5. 13. 23. 隔 板 配 线 接头 ;6. 10. 16. 25. 26. 去 点 火 开 关 ;7. 动力 转向 压力 开关 8.14. EWER. 散热 器 
风 遍 继电器 #1511. 爆 震 传感器 !12. 去 风 肉 闪 1!15. 散热 器 风 遍 继电器 并 2!17. 去 风扇 #2118. 去 灰色 小 型 
线束 配 线 接头 ;19. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ;20. 去 IAT 传感器 ;21. 去 黑色 小 型 线束 配 线 接头 ;22. 空调 选择 
开关 ;24. 空调 压缩 机 继电器 ;27. 发 动机 黑 下 右 侧 配 电 中 心 ;28. 空调 压缩 机 离合 器 

ЕСМ 内 :1. АС# А 高 电压 ;2. IAC 线圈 A ” 低 电 压 ;3. IAC 线 图 B 高 电压 ;4， IAC 线 图 B 低 
电压 ;5. ЕСМ 和 喷 油 器 驱动 器 接地 6. 氧 传 感 器 接地 ;7. 氧 传感器 信号 ;8. 独立 点 火 供电 9 动力 转向 信 
号 ;10. 爆 震 传感器 (KS) 信 号 ;11, ДНІ 控制 ;12. 风扇 #2 控制 !13，5 参考 电压 ;14. 空调 压力 信和 号 ;15. 
传感器 接地 ;16. 空调 请 求 !17. 空调 控制 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 


















管 脚 号 管 脚 说 明 # 


А12 
А13 
氧 传感器 
换 档 电磁 阀 A 
EGR PÆN H2 


诊断 测试 线 
信息 传输 线 















01 
= | rae [в [= 
о | e [п |[ ю 
а [зш | « [| = 
о [аш | | 
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TP 传感器 信和 号 
冷却 液 温度 传感器 


C17 浅 绿 


四 档 齿 轮 信号 (4T60E) на 
— e 
ШЕ ЖЕ жин жи к 


一 一 (4T60E) — _ 1493 
三 档 信 和 号 (3T40) 深 绿 
一 







































10~80/50~176, 
随 空 IREME 


KARAKE 而 变 





RE 




































е 58~114/2.5~5.5, ШЕЖЕ 
| 0% 
TRARRE 
0 或 1 (根据 空气 流量 
ча 
жан | o 6 
可 变 
ON/OFF OFF ( 随 电脑 指令 而 变 ) 


息 速 控制 马达 计数 


驻 车 / 空 档 位 置 P-N/R-D-L 


5~50 
P-N 










ON/OFF, 
Ta 
Г: 
Yes/No No 
ON/OFF OFF 
ON/OFF ON (二 档 时 ，OFF) 
可 变化 
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$4.7 超级 短 剑 3.1 ACZ) Oldsmobile Cutlass 
Supreme 3. 1L V6 SFI(CVIN M) 元 件 布置 图 、 


电路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布 置 图 





| Jenar. Ci: 主 电脑 ; C2: 诊断 接头 ; СЗ, 故障 指示 灯 ; Сї: 电脑 电源 ， C5: 电脑 接地 ; Сб: 保 

RAB, Св. 发 动机 右 侧 配 电 中心 ，C11， 电 脑 配 线 接头 
:“: 非 电脑 装置 Ni: HARENA, Na: 发 动机 温度 开关 ，N5: 发 动机 温度 传感器 Ne: 机 油 压力 
开关 ; №7, 机 油 于 力 传感器 ; N8: 机 油 压力 开关 (控制 你 油泵 ); Мо. 燃油 泵 测试 接 

К 头 t 
Онан, л. 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ， D: 冷却 液 温度 传感器 ，E， 
低速 曲轴 传感器 ，EF， 车速 传感器 ，H， 爆 展 传感器 ，K， 进 气温 度 传感器 ，M ， 变速器 
档 位 开关 ， N， 空 调 压缩 机 离合 器 ，U ， 空 调制 冷 剂 压力 传感器 ， V: 冷却 液 液 面 高 度 伟 
感 器 

Сема. 1. энин, 2. 息 速 控制 马达 ; з. 燃油 泵 继电器 ,4. KAMARE AE EEA 


5。 液 力 变 矩 器 (ТСС) 接头 ， 6. 电子 点 火 控制 模块 ，7. 低速 冷却 风扇 继电器 ; 8. 高 速 
冷却 风扇 继电器 ; 9. 空调 压缩 机 继电器 ，10. НЕКИЕ, 12,EGR EKA 


一 262 一 


二 、 电 路 图 


PCM 





РСМ $h: 1. 15. 18. 28. 发 动机 单 下 有 侧 配 电 中心 ; 2. READER, 3.11. ЕЖЕН, 4. ЭЖ ЛЕ, 
5. 13. 26、 去 点 火 开 关 ; 6. 点 火 开 关 保 险 丝 ! 7. 去 主 冷 却 风扇 〈#1): 8. 高 速 风扇 继电器 : 9. 19, 24， 隔 板 配 
线 接头 ! 10. 60AMP 易 熔 元 件 LL， 发 动机 旱 下 右 侧 配 电 中 心 ， 12. 15AMP 点 火 开 关 保 险 给， 发 动机 单 下 右 
МВ, 14. 去 辅 冷却 风 扁 (并 2) ;16，20AMP 燃油 加 /ECM 保险 丝 ; 17. 去 指示 灯 ; 20. НЯНИ, 
21. 燃油 泵 主 配 线 接头 22. 燃油 泵 油 压 开关 ，; 23. RME: 25. 凸轮 轴 位 置 传感器 ， 27. 喷 油 器 保险 丝 ，29. 
曲轴 位 置 传感器 - 

РСМ 内 ; 1. 主 冷 却 风扇 (#1) 继电器 控制 2. МАЙ (12) 继电器 控制 ，3. 4. Жай, 5. 燃油 


泵 继电器 控制 ;6 燃油 泵 监视 ， 7， 凸轮 轴 位 置 参考 信号; 8. 凸轮 轴 和 24X 曲轴 传感器 参考 低 电压 ，9. 24X 
曲轴 位 置 参考 信号 
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430PPL/WHT 
453BLK /RED 







Е sr 
= 551TAN/ WHT. 
24 [siran 


25 ro 26 
217 4— N39PNK/BLK—? Ч 19BRN/WHT 
28 vom 


29 


PCM 9}, 1.18. 发 动机 四 下 右 侧 配 电 中 心 ; 2. 19. 22. 27. 去 点 火 开关 ; 3. 分 电器 保险 丝 ; 4. 点 火线 圈 总 
成 ; 5. 接地 ，6. 曲轴 位 置 传感器 ; 7. 信号 ，8. 振荡 9 次 /交点 最 小 ，9. 转速 表 信号 ; 10. KARE: 11. 初 
级 线 图 ; 12. 点 火 控制 模块 ，13. 15. 黑色 10 脚 喷 油 器 线束 配 线 接头 ，14. 喷 油 器 1、3、5; 16. 10АМР 喷 油 
器 保险 丝 ; 17. 喷 油 器 2、4、6; 20. 15АМР ЕСМ @@#; 21. 26. 隔 板 配 线 接头 ，23. 28. 仪表 板 保 险 丝 盒 ， 
24. 电子 元 件 接地 ， 位 于 发 动机 左前 部 ，25.10AMP 指示 灯 保 险 丝 ，29. 故障 指示 灯 

РСМ A: 1. 点 火 控 制 旁 路 ， 2. 点 火 控制 ПС), з. 3X 参考 高 电压 ; 4，3X 参考 低 电压 ; 5. 喷 油 器 驱动 
HH 6. ЖЕК З, 7. 喷 油 器 驱动 器 妆 5; В. 晓 油 器 驱动 器 #2+ 9. 喷 油 器 驱动 #4; 10. 喷 油 器 驱 
动 器 #6， 11. 点 火 供 电 ; 12.13.14.15. 电源 接地 16. 故障 指示 灯 (MIL) 控制 
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РСМ 外 :1.14， 隔 板 配 线 接头 ; 2. 诊断 接头 ;3. 冷却 液 温度 传感器 ; 4. 黑色 10 脚 喷 油 器 线束 配 线 接头 ， 
5. 进 气 压力 传感器 ; 6. 节气 门 位 置 传感器 ;7. 进 气 温度 传感器 ; 8. 空调 压力 传感器 ; 9.17.24. 去 点 火 开关 ; 
10. 仪表 板 保 险 丝 盒 ; 11，10AMP 仪表 保险 丝 ; 12. 空调 控制 总 成 ; 13. 空调 选择 开关 ; 15. 空调 离合 器 继 电 
器 ; 16. 15АМР 点 火 开关 保险 给; 18. 发 动机 四 下 右 侧 配 电 中 心 ; 19. 空调 离合 器 ; 20. 爆 震 传感器 ; 21. 去 
数字 式 EGR 阀 、 氧 传感器 及 EVAP В ЖШ; 22. MAN RERE: 23. 点 火 开 关 保险 丝 

РСМ В: 1. 诊断 开始 ; 2. 串 行 信息 传输 ; 3. 冷却 液 温度 传感器 信号 ; 4. 传感器 接地 ; 5. МАР 传感器 
信和 号; 6. TP 传感器 信号 ; 7. IAT 传感器 信号 ; 8. 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 ;9.5 伏 参 考 电 压 ; 10. 空调 
WR: 11. 空调 压缩 机 离合 器 控制 ，12. 爆 霸 传感器 信号 :13. 加 热 型 氧 传感器 接地 ;14， 加 热 型 所 传感器 信 
号 
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РСМ 外 ;1. 息 速 控制 马达 ;2.26. 发 动机 旱 下 右 侧 配 电 中 心 !43, 去 氧 传感器 和 空调 继电器 :4. 蒸发 排放 
КИПЕ Е ›5. 10. 15. 27. 去 点 火 开关 ;6，15AMP 点 火 开 关 保 险 丝 ;7. EGR ERAS. 10AMP 指示 灯 
保险 丝 ;9, 25. 隔 板 配 线 接头 ;11. 仪表 板 保险 丝 盒 ;12. 刹车 开关 ;13， 自动 变速 器 ;14. 点 火 开关 保险 丝 ;16. 
变速 器 油 温 传感器 ;17. 变速 器 档 位 开关 ;18. 7 脚 变速 器 档 位 开关 配 线 接头 ;19. 驻 车 / 空 档 输 入 到 蜂 鸣 器 模 
块 ;20, 4 脚 变 速 器 档 位 开关 配 线 接头 ;21. 去 定 速 模块 422. VSS 输入 ;23. 点 火 开关 保险 丝 ;24. 车 速 传感器 
输出 信号 ;28. Е 

РСМ 内 :1. IAC 线 图 A 高 电压 ;2, IAC REA REK: ТАСЕВ 高 电压 ;4. IAC 线圈 B 低 
电压 ;5，EVAP 碳 钠 吸附 电磁 阐 控 制 ,6，EGR ШЖ H3 控制 !7， EGR ERN #2 控制 ;8，EGR ERAH] 
控制 ;9. 刹车 开关 输入 ;10， ТСС ЕЖ, 11. TCC 电磁 阅 控 制 (PWM) ;12. РН А 控制 (SSA)， 
13. Ж В 控制 (SSB) ;14. 变速 器 油 温 传感器 :15. 传感器 接地 ;16. 变速 器 档 位 输入 A;17. 变速 器 档 
位 输入 B;18. 变速 器 档 位 输入 C;19. 变速 器 档 位 校正 输入 ;20, 驻 车 / 空 档 控制 ,21, 定 速 状况 ;22. 车 速 缓冲 
输出 (每 英里 4 000 脉冲 );23. VSS 输入 高 电压 ;24, VSS 输入 低 电 压 
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1АТА 
IAT, МАР 和 空调 压力 传感器 МАРА 


参考 低 电 压 空调 制冷 剂 压力 
传感器 A № 


А? 空调 请 求 浅 绿 66 空调 控制 总 成 


, 空调 制冷 剂 压力 
А5 空调 压力 信号 深蓝 732 асю 














燃油 泵 机 油 压 
Аб 燃油 泵 反馈 Ж 120 力 开 关 C 及 












REREN 深 绿 / 白 465 РЕТТИ... 
АП 换 档 电 磁 阐 A ® 581 TCC REA Е Ж 
А15 ТСС 控制 ж/ж 422 тсс О Ж 


08 
А18 TCC 剩 车 开关 输入 信号 紫 420 刹车 开关 
二 档 齿 轮 动作 请 求 深蓝 1493 二 档 齿 轮 起 动 开关 
红 


四 档 齿 轮 分 离 446 TCC ш В 
0 节气 门 位 置 传感器 信号 深蓝 
410 


发 动机 冷却 液 温度 信和 号 ECT B 脚 
风扇 # 2 继电器 控制 深蓝 / 白 473 Ж, Ж +21 脚 


AEREE 风 肩 继电器 共 1 1 脚 


eee 
空调 继电器 控制 

EGR НЕШ H2 
EGR # EEA #3 
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电源 480 
信息 传输 










551 

诊断 接头 M В 
В23 氧 传感器 接地 413 发 动机 接地 
B24 息 速 控制 马达 B HI 浅 绿 / 白 443 息 速 控制 马达 了 脚 


B25 息 速 控制 马达 B LO 444 息 速 控制 马达 А Ш 


小 


加 热 型 气 传感器 信号 


. 
















B26 和 急速 控制 马达 A LO REM 442 | 息 速 控制 马达 C 脚 
B27 息 速 控制 马达 A HI 浅 蓝 / 白 441 和 急速 控制 马达 D 肢 
B28 车 速 输出 389 仪表 板 








B29 车 速 输入 
B30 车 速 输入 


400 





车 速 传感器 А 
车 速 传感器 B 















































TPS A # 
B31 传感器 5V 416 MAP С H 
Ка 空调 压力 传感器 В 

B32 电源 接地 黑 / 白 450 发 动机 接地 

Cl ' 电源 接地 黑 / 白 发 动机 接地 

C3 点 火电 源 ` 
.C9 诊断 开始 白 / 黑 诊断 接头 B 肢 

сп | 驻 车 / 空 档 位 置信 号 m 434 “| 驻 车 / 空 档 位 置 开关 A В 











喷 油 器 驱动 器 #3 
喷 油 器 驱动 器 #2 
喷 油 器 驱动 器 #1 
喷 油 器 驱动 器 #6 


喷 油 器 #3 























凸轮 轴 位 置 传感器 В 
曲轴 位 置 传感器 СО 


爆 震 传感器 
曲轴 位 置 传感器 B 脚 








续 表 












正常 情况 /数据 
(理想 转速 土 100) r/min 
电脑 设 定 
85 一 109/185 一 223 


10~80/50~176, 
随 空 气温 度 而 变 


29~48/1~2, 随 进 气管 

进 气压 kPa/V 
58~114/2.5~5.5, MAE 

和 kPa/V 


0~16 (根据 空气 流量 
燃油 供 油 村 油槽 号 码 和 转速 而 定 ) 


点 火 提 前 
WREE 
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可 变 (根据 温度 而 变 》 


OFF 
OFF 
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$48 超级 短 剑 3.4 升 一 一 Oldsmobile Cutlass 
Supreme 3. 4L V6 MFI (VIN X) 元 件 布置 


图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| EREE. Ci: 主 电 脑 ,C2， 诊断 接头 ; C3: 故障 指示 灯 ，C4， 电脑 电源 ，C5， 电脑 接地 ; C6， 保 
RZS: C8: 发 动机 右 侧 配 电 中 心 ，C11， 电脑 配 线 接头 
Ена ВАЕ Е. Ni: 曲轴 箱 通风 阅 ，N4; 发 动机 温度 开关 ; NS: 发 动机 温度 传感器 ， N6， 机 油 压力 
开关 ; N7: 机 油 压 力 传感器 ，N8， 机 油 压 力 开关 (控制 的 油泵 ); мо. 燃油 泵 测试 接 
头 
ОО н. д. 进 气 压力 传感器 ， B， 氧 传感器 ， C， 节 气门 位 置 传感器 ， D; 冷却 液 温度 传感器 ; Е. 
低速 曲轴 传感器 ， F， 车速 传感器 ，G ,凸轮 轴 传 感 器 ，H，, 爆 震 传感器 ，J， 高 速 曲 轴 伟 
BR К. 进 气温 度 传 感 句 ; М. 变速 器 档 位 开关 ; N， 空调 压缩 机 离合器; U， 空 调制 
冷 剂 压力 传感器 ，V， 冷却 液 液 面 高 度 传感器 
[控制 装置 1. 喷 油 器 ， 2. 息 速 控制 马达 ; з. виа, 5. 液 力 变 矩 器 (TCC》 接头 ， 6. 电子 


点 火 控制 模块 7. 低速 冷却 风 扁 继电器 ，8. 高 速 冷却 风扇 继电器 ;9. 空调 压缩 机 继 电 
器 ! 10. ЖЕШИН: 12. EGR ERA 
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二 、 电 路 图 


ECM 






61ORN 
а арад as 


420PPL 340RN/BLK 


450BLK/WHT 






29 mN »—250ВКМ. 250BR 
30 
31 


ЕСМ 外 :1.4.9.13. 隔 板 配 线 接头 ;2. 诊断 接头 ;3. 二 档 齿 轮 开 关 ; 5. 自动 变速 器 TCC н й, 
6. 18. 21. 26. 29. 去 点 火 开关 ;7. 发 动机 盟 下 右 侧 配 电 中 心 ;8. 驻 车 / 空 档 开关 ;10, 去 隔 板 配 线 接头 G1311. 
车 速 传感器 ;12. 刹车 开关 ;14, 故障 指示 灯 ;15. 换 档 指示 灯 ;16. 指示 灯 保 险 丝 ;17. 仪表 板 ;19. 车 速 传感器 
输入 ;20. 空气 继电器 ;22. 去 B 十 ;23. 空气 转换 继电器 ;24. 30. 点 火 开 关 保 险 丝 ;25. 27. 去 空气 控制 电磁 病 
28. 去 空气 泵 ;31. 33. 34. 37. 41. 黑色 小 型 线束 配 线 接头 ;32. 碳 铅 吸附 控制 电磁 阅 ;35. EGR 9,36. 40. 
灰色 小 型 线束 配 线 接头 ;38. 进 气压 力 传感器 ;39. 冷却 液 温度 传感器 

ЕСМ 内 :1, 诊断 测试 ;2. 串 行 信息 传输 ;3. 变速 器 模式 开关 ;4. 自动 变速 器 ТСС 控制 ;5. 一 档 齿 轮 开 
关 ;6. 四 档 齿轮 开关 ;7. 换 档 电磁 阀 A( 自 动 变 速 器 );8. ана В,9. 驻 车 / 空 档 开关 (自动 变速 器 )， 
10. 11. VSS 输入 ;12. MIL 控制 ;13, 换 档 灯 控 制 (手动 变速 器 );14. 车 速 绥 冲 输 出 ;15, 电子 空气 转换 电磁 阁 
控制 驱动 器 (手动 变速 器 ) ;16. 碳 锐 吸 附 控 制 !17，EGR Б + 3;18. EGR ЩШ 1 2;19. EGR ШШ H 
13520. 传感器 接地 ;21. 进 气压 力 传感器 信号 ;22，5 伏 参 考 电压 ;23. 传感器 接地 ;24. 冷却 液 温 度 信和 号 
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ЕСМ 外 :1. 15.25. 发 动机 蛙 下 右 侧 配 电 中 心 ;2. 高 压 线 国 ;3. 接地 ;4. 信和 号 ;5. 曲轴 传感器 ;6， 电子 点 
火 控制 模块 (ICM) ;7. 转速 表 信 号 ;8. 28.32. 33. 隔 板 配 线 接头 ;9. 次 级 线圈 ;10. 初级 线圈 ;11, 奔 油 器 1.3、 
5312. 13. 20.21. 黑色 小 型 线束 配 线 接头 ;14. 喷 油 器 2.4.6;16. 去 点 火 开关 117, 进 气 温度 传感器 ;18， EE 
色 小 型 线束 配 线 接头 ;19. 去 空调 压力 传感器 ;22. 灰色 小 型 线束 配 线 接头 ;23. 节气 门 位 置 传感器 ;24. ЕВ 
+326. 去 指示 灯 ;27. 燃油 泵 继电器 ;29. 燃油 泵 配 线 接头 ;30. 燃油 泵 机 油 压力 开 关 ;31. 燃油 泵 

ЕСМ 内 :1. 旁 路 ;2. 点 火 控制 (IC);3, 参考 电压 ;4. 接地 ;5. 喷 油 器 驱动 器 1.3.5;6. 喷 油 器 驱动 器 2、 


4.6571. ТАТ 信号 ;8. 9. 传感器 接地 ;10. 节气 门 位 置 传感器 ;11，. 5 伏 参考 电压 ;12. 燃油 泵 继电器 驱动 器 (B 
十 );13. 燃油 泵 信号 
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441LT BLU/WHT: 
442LT BLU/BLK. 
443LT GRN/WHT. 












B 702BLK /RED— em 12 
13 60АМР 
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ЕСМ 外 :1. 灰色 小 型 线束 配 线 接头 ;2. 息 速 控制 马达 ;3-. 电子 元 件 接地 ,位 于 发 动机 左前 部 ;4. 氧 传 感 
器 ;5. 17. 25. 28. 去 点 火 开关 ;6. 23. 隔 板 配 线 接头 ;7, RORA ERAL 动力 转向 压力 开关 ;9. 右 侧 配 电 中 
心 ;10. 14. 去 车 电池 ;11. 爆 震 传感器 ,12. ERA Н 1,13. 风 亡 继电器 妆 2;15， 去 隔 板 配 线 接头 В1›15. 点 火 
开关 保险 丝 ;18. EAD 2,10. 空调 压力 传感器 ;20. 去 灰色 小 型 线束 配 线 接头 A;21. 去 IAT 和 黑色 小 型 
线 东 配 线 接头 KK;22. 空调 选择 开关 ;24, 去 定 速 控制 和 离合 器 开关 :26. 空调 继电器 ;27， 去 隔 板 配 线 接头 Ј2, 
29. 点 火 开 关 保 险 丝 ;30. 发 动机 单 下 右 侧 配 电 中 心 ;31. 空调 离合 器 线圈 

ЕСМ 内 ;1. IAC 线 图 A ”高 电压 ;2. IAC 线 图 A 低 电 压 !3. IAC 线 图 B 高 电压 ;4. IAC 线 图 B {К 
电压 ;5，ECM 和 喷 油 器 驱动 器 接地 1!6. 氧 传感器 接地 ;7, 氧 传感器 信号 ;8. 独立 点 火 供电 ;9. 动力 转向 信 
号 ;10. 爆 震 信号 ;11. 风扇 #1 控制 ,12. 风扇 #2 控制 ;13. 5 伏 参考 电压 ;14， 空调 压力 信和 号 ;15. 传感器 接 
地 ;16. 空调 请 求 ;17. 手动 变速 器 离合 器 开关 信和 号 ;18. 空调 控制 
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А 仍 速 控制 马达 B 脚 浅 绿 / 黑 444 
A4 EGR ERA H1 浅 蓝 697 


息 速 控制 马达 А LO 浅 蓝 / 黑 
急速 控制 马达 BE HI 浅 绿 / 白 
RARAHI RRA 
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10 WE YE WR ЫЕ ШЫ 深 绿 / 黄 428 
All жже 深蓝 496 
А12 空调 继电器 深 绿 / 白 459 
A13 ени В 582 






А16 氧 传感器 
ЊЕНЕ A 581 

ЗУЙН (M/T) 黑 / 粉 红 429 

А19 EGR а #2 
А20 


412 


- 







A18 
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22 传感器 接地 
故 简 指示 灯 
诊断 测试 线 
В5 信息 传输 线 
ТСС ERA (A/T) 
换 档 指示 灯 (M/T) 
车 速 信号 输出 
点 火 信 号 
车 速 传感器 401 
点 火 旁 路 信号 ве 424 
进 气温 度 传感器 
传感器 接地 


413 
4 


ЭЁ 
“ы 
Шш 
| 


[ee 
А] 
‚= 


白 / 黑 45 


461 


中 
з 


ж/а 422 


389 


о 
є 


0 


粉红 / 黑 439 


С) 
co 


+з ёл | | Фо 


Q 


472 






802 


о 


Ж / 50 
МАР 传感器 5V 


车 速 传感器 


474 


400 


БЫ 





: 
со 
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管 脚 说 明 





点 火 控制 器 





传感器 接地 





TPS 传感器 5V 





EGR AER H3 





TPS 传感器 信和 号 





冷却 液 温度 传感器 





空调 请 求 





四 档 齿 轮 信号 (4T60E) 





空调 控制 开关 








Į 


МАР 信号 
喷 油 器 (1. 3, 5) 

















接地 





变速 器 开关 (4T60E) 











钨 油泵 继电器 





喷 油 器 (2、4、6) 








接地 





HRX (A/T) 

















接地 











、 检 修 参 考 数据 





电子 点 火 参 考 信号 LO 

















一 档 信号 (4Т60Е) 
变速 器 离合 器 开关 (M/T) 


检测 动作 /单位 








正常 情况 /数据 





r/min 


CHEE 100) r/min 





r/min 





电脑 设 定 





C/F 








85~109/185~223 






















续 表 
测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 
10~80/50~176, 
C/ 
29~48/1~2, ЖА 
kPa/V 
58~114/2.5~5.5, MAE 
气压 kPa/V 





















控制 方式 Open/Closed 闭环 控制 
0 或 1 (根据 空气 流量 
燃油 供 油槽 Шр дей 和 转速 而 定 ) 


计数 一 


5 一 50 
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动力 转向 压力 


Yes/No 
ON/OFF 


Pa/V 


正常 情况 /数据 


13.5~14.5 (可 变 ) 





ON/OFF 


标准 /高 压力 


离合 器 开关 
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ON/OFF 





”第 五 章 “” 旁 蒂 克 部 (Pontiac) 


35.1 博 纳 维尔 3.8 Я (一) 一 一 Pontiac Bonneville 
3. 8L V6 (VIN 1) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 
管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





[|] 电脑 装置 : C1 主 电脑 1 C2， 诊断 接头 ;C3; 故障 指示 灯 ; C4: 电脑 搂 地，C5， юа, св. Ж 
油泵 诊断 接头 ，C7， 仪 表 板 继电器 中 心 ，C8: 8 脚 配 线 接头 
| “ 非 电脑 装置 ，N1， 曲 轴 箱 通风 阀 ，N2， 风机 马达 继电器 
СОж®й. А. ERE в, ВАТЕ, С. 冷却 液 温度 传感器 ，D， PRERE E ng 
轴 位 置 传感器 ; Е. ШИШЕ, С. ЖИЕН, Н. 空气 流量 计 ; 7. 进 气温 度 传 感 
器 ; К. 变速 器 档 位 开关 ; L: 空调 压力 开关 
| EMRE: 1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控 制 马达 ; 3. 空调 压缩 机 继电器 4. 变速 器 接头 ， 5， 点 火 控 制 模块 
/ 线 图 总 成 ; 6. 低速 冷却 风扇 继电器 ; 7. 高 速 冷 却 风扇 继电器 ; 8. ЕТЕШ НЕЯ, 9， 


大 电流 保险 丝 、 继 电器 中 心 ; 10. 增 压 控 制 电 磁 阀 ， 11. EGR EEANN Ў, 12. 定 速 
控制 器 ， 


CO 安全 气囊 控 侧 元 件 
一 279 一 


151BLK. 
2 


| в F533BLK/PNK 





PCM 外 : 1.7.18. 去 点 火 开关 ; 2. 空调 控制 开关 ; 3. 空调 高 压 开关 ; 4. 空调 低 讨 开关 ; 5. 二 极 管 封闭 
EREE, 离 压缩 机 约 3. Всп; 6. 空调 离合 器 ; 8. 15AMP 发 动机 控制 保险 丝 ; 9. 空调 继电器 ; 10. 继电器 
中 心 #5; 11. 定 速 何 服 装置 ，12. 定 速 刹车 开关 ， 13. 定 速 开 关 ; 14. 左 侧 冷 却 风扇 ，15，40AMP 易 熔 保险 
#; 16. = B+; 17. 左 侧 易 熔 保险 丝 中 心 共 4; 19. SHAR TCC 保险 丝 ， 保险丝 盒 共 16; 20. 高 速 风扇 继 
电器 ，21. 右 侧 冷却 风扇 ;22. 低速 风 记 继电器 ，23. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ，24. 空调 压力 开关 

РСМ №. 1. 空调 请 求 ，2. 空调 继电器 ， 3. 定 速 通风 电磁 阐 ，4. SPS 高 电压 ; 5，SPS 低 电压 ; 6 EË 


ASLEN: 7. 定 速 刹车 ，8. 定 速 开关 ，9. 定 速 设 定 /解除 ;10. 还 原 / 加 速 11. 风扇 # 2 (高 速 ); 12. 风 
Atl (低速 ;) 13. 空调 压力 
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BAA ad 


2 PCM 









28DK GRN/ YEL 


A 443LT GRN/WHT 
16 ~E 


444LT GRN/BLK 


г] АШТ BLU/WHT. 


18 





РСМ 外 : 1. 去 点 火 开关 ; 2. 20AMP ЯН, 3. НЕА, 4. АМИ а 5. 
10АМР РСМ 保险 丝 ，6. 继电器 中 心 并 8; 7. 点 火 模块 托 架 接 地 ， 8. 15АМР 发 动机 控制 保险 丝 ， 9. 空气 流 
Eit: 10. 继电器 中 心 #5; 11. ШЕ, 12. 活性 碳 缸 电磁 阀 ; 13. 电脑 指令 传输 ! 14. EGR НИИ; 15. 
未 用 ; 16. Ж (ЧК; 17. ARIER, 18. 去 Pass 一 Key I 型 解码 器 模块 ，19. 20. 点 火 模 块 托 架 接地 

РСМ 内 : 1.2. ЖЕН; 3. 点 火 供 电 ! 4. MAF 信和 号: 5. 增 压 控制 : 6. БЕЙИН Из 7. 4K/MI 
速度 ; 8. EGR HEA 3, 9. ЕСК Н H2; 10. IAC EB 高 电压 ;11. IAC REB EEE; 12. ТАС 


线圈 A 高 电压 ,13. IAC REA 低 电 压 ;14. 爆 儿 信号 ;15. Pass 一 Key I 燃油 供应 ;16. РСМ 接地 ;17. 18. 
喷 油 器 接地 
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РСМ 








_ BLK/WHT 


Ч 
< 

HHHH 
{IIT M) 








3PNK 


Э 10 
-一 -39PNK7/BLK — - - – – 


5430К BLU/WHT 
6461Т BLU/WHT 


РСМ 外 ， 1. 顽 油 条 继电器 : 2. 去 空调 程序 器 ，3. 诊断 接头 ，4， 去 点 火 开 关 ，5. 燃油 条 ，6. 继电器 中 
心 H; 7. 机 油 压力 开关 ; 8. 电 键 将 成 为 一 个 带 机 油灯 电路 的 开关 ，; 9. 15AMP 仪表 保险 丝 ! 10. 如 果 装 有 机 
油灯 而 不 是 机 油 表 ， 则 参看 虚线 电路 ，11. 保险 丝 使 #6，12. 机 油 表 ， 13. 机 油灯 ; 14. 20АМР 燃油 泵 /点 
火 开关 保险 丝 ; 15. 继电器 中 心 妆 6; 16. 点 火 控制 模块 ; 17. 8 脚 点 火 模块 线束 配 线 接头 ! 18. 点 火 供电 ! 19. 
点 火 控 制 ，20, 燃油 控制 21. 参考 低 电压 (接地 )，22, 凸轮 信号 输出 ， 23. 旁 路 24. 电 火 花 参 考 电压 ; 25. 
传感器 10 伏 供电 ，26, 传感器 接地 ，27. 凸轮 信号 (输入 )，28. 曲轴 传感器 18X，29. 同步 信号 ，30. 转速 
表 信 号; 31. 曲轴 位 置 传感器 ，32, 去 仪表 板 上 转速 表 ，33. 凸轮 位 置 传感器 ，34， 测 试 接头 

РСМ 内 : 1.2. 串 行 信息 跨 接线 ;3. 诊断 请 求 ; 4. 5. 串 行 信息 传输 ，6. 燃油 泵 继电器 ; 7. 点 火 控制 8. 
燃油 控制 ，9. 参考 低 电 压 (接地 )，10. 凸轮 信和 号; 11. 旁 路 ， 12, 电 火花 参考 电压 
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РСМ 








DASH/ENG 、 

РСМ 外 ; 1. 去 点 火 开 关 ; 2, 冷却 液 温度 传感器 ，3， 季 气门 位 置 传 感 器 4. 氧 传感器 ;，5, 进 气温 度 传 
Жї) 6，10AMP 冷却 风扇 保险 丝 ; 7. 保险 丝 盒 共 6: 8. 点 火 模块 托 架 接地 ， 9. 变速 器 内 部 电磁 闽 总 成 ,10. 
4 脚 配 线 接头 ; 11. 变速 器 档 位 开关 ; 12 刹车 开关 ; 13 变速 器 上 7 脚 配 线 接头 的 部 分 ; 14. 车 速 传 感 器 ; 15. 
去 车 速 表 ，16- 去 峰 玖 器 模块 ，17. 15AMP 仪表 保险 丝 ，18. 故障 指示 灯 ，19. RELEE 20. 过 热 指 示 
灯 ，21. 定 速 指 示 灯 ;22. ЇН Н 1 一 #6; 23. 10АМР 喷 油 器 保险 丝 ;，24. 继电器 中 心 共 7 

РСМ 内 :1，ECT 信号 ;2. 传感器 接地 ;3, TP 信号 ;4. 5 伏 参考 电压 ;5. ТАТ 信号 ;6. IAT 接地 ;7. 氧 传 
感 器 信号 18. 氧 传感器 接地 !9， РСМ 接地 ;10. ТСС 脉 宽 调制 电磁 阐 ;11. 换 档 电 磁 阀 A;12. ШШ В, 
13. ТСС 动作 电磁 阁 ;14. ТСС 刹车 !15. А 档 ;16. В #17. C 档 ,18, Р#,19. VSS 高 电压 ;20，VSS 低 电 
压 ;21，4K/MI 速度 ;22，2K/MI 速度 ;23. MIL( 尽 快 检修 发 动机 );24. 过 热 指示 灯 :25. 定 速 指示 灯 ( 如 果 
有 ):26. ИНН # 1,27. 喷 油 器 要 2;28, 喷 油 器 六 3;29. 喷 油 器 #4;30, 喷 油 器 要 5;31, 嘲 油 器 #6 
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线路 编号 
439 












1449 





ВАв ж 452 TPS С Ж 
ЕСТ 传感器 接地 黑 452 ЕСТ А 脚 
定 速 僻 服 位 置信 号 LO 浅 蓝 / 黑 定 速 伺服 装置 РШ 


398 定 速 伺服 装置 B 脚 


630 点 火 模块 下 脚 


416 TPS A 脚 


BB6 ж/а 450 发 动机 接地 
410 ЕСТ В Ж 


冷却 液 温度 传感器 








og 
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节气 门 位 置 传感器 深蓝 
诊断 测试 线 白 / 黑 451 诊断 接头 B 脚 
ETIT 403 ERRERA АШ 
信息 传输 线 800 诊断 接头 M 脚 
КУТЕН" 402 TEREA ВШ 
燃油 泵 继电器 465 燃油 泵 继电器 2 脚 
| вс | 信息 传输 线 800 主 电脑 GC16 脚 
旁 路 信号 424 点 火 模块 B 肢 
点 火 控制 器 бо | 423 点 火 模块 АШ 
点 火 参 考 信号 LO 453 ЖООБ: L 
430 点 火 模块 D 脚 
ОН ЕЗ 843 кїн ВШ 
450 发 动机 接地 
844 ЖН 58 В 


845 喷 油 器 B 脚 
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ж 
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管 脚 说 明 


连接 元 件 





信息 传输 线 








氧 传感器 


诊断 接头 





发 动机 接地 





” 氧 传感器 信号 


氧 传感器 





档 位 开关 Р 


档 位 开关 DE 





档 位 开关 С 





档 位 开关 B 


档 位 开关 CH 





档 位 开头 B 脚 





档 位 开关 А 





档 位 开头 A 肢 





空调 压力 开关 


A/C 压力 开关 В 





定 速 刹车 信和 号 





空调 请 求 信号 


定 速 刹车 开关 C 脚 








喷 油 器 接地 


A/C 开关 








发 动机 接地 





空气 流量 计 





МАЕ A 脚 





喷 油 器 #6 





路 油 器 #2 


喷 油 器 B 脚 





тн 5 В 脚 





故 麻 指示 灯 





空调 继电器 


仪表 板 





空调 继电器 2 脚 





ВА A 





低速 冷却 风扇 
ТЕ ЕЖЕ ЕН, ШОРУ 


高 速 风扇 继电器 5 1 





低速 风 肩 继电器 5 脚 





СЕ Н ШКО В 脚 





TCC АН 





过 热 指示 灯 


TCC а р 








ЕСК АЁ #3 





EGR а С 





Баас 


ЕНЕ В 脚 





ЕСК ERN #2 








ЕСКЕ BH 





息 速 控制 马达 #A HI 











息 速 控制 马达 #A LO 


息 速 马 达 CH 





息 速 马达 D 脚 





息 速 控制 马达 #B LO 


息 速 马达 BH 





息 速 控制 马达 #B HI 


息 速 马达 A 肢 





ТСС а 





信息 传输 
定 速 指示 灯 








ТСС Н В 





主 电脑 BC5 肢 











仪表 板 
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续 表 
Т 
соз | вано ж = еннен _ 
Com [жазшы | жи | ream _ 


、 检 修 参考 数据 


测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 








0% 
4.9 CHX) 
70~80 


WARR 


氧 传感器 变动 率 | 
= 


长 期 燃油 微调 





RX 
А 0 


息 速 控制 马达 计数 


驻 车 / 空 档 位 置 P—N/R—D—L 


ON/OFF 
作用 /释放 


| ТСС 变动 率 百分比 


Yes/No | 








Yes/No | 


ОМ/ОЕЕ 





ОМ/ОЕЕ 





щй ЕН 标准 /不 调和 标准 
定 速 刹 车 开关 作用 /释放 释放 (如果 定 速 开关 ОРЕ 时 就 作用 》 
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жеттс тпл: Шара ЖОАН чаара аараан ранда инин елп один нилар улес» о 





定 速 设 定 /取消 开关 ON/OFF 
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$5.2 博 纳 维尔 3.8 CZ) 一 一 Pontiac Bonneville 
3. 8L V6 (VINL) 元 件 布置 图 、 电路图、 电脑 
管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 ` 





:电脑 装置 : C1: 主 电脑 C2: 诊断 接头 ; C3: 故障 指示 灯 ; C4: 电脑 接地 ，; C5: REHA: C6: Ж 
油泵 测试 接头 ，C7， 仪表 极 继电器 中 心 ，C8，8 脚 配 线 接头 
[ ] 非 电脑 装置 ，N1， 曲 轴 箱 和 通风 阀 ，N2， 风机 马达 继电器 ，N3， 燃油 压 力 测试 接头 ; 
ORES: A EBE B: 节气 门 位 置 传感器 ，C， 冷却 液 温度 传感器 ， о. 车 速 传感器 ; Е. 凸轮 
轴 位 置 传感器 ， F， 曲 轴 位 置 传感器 ，G， REBRE Н. 空气 流量 计 ，]; 进 气温 度 传 感 
器 ; К. 变速器 档 位 开关 ，L， 空 调 压力 开关 
[_] 控 制 装置 ,1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ， з. 空调 压缩 机 继电器 ;4. MIRER (TCO 接头 ; 5. 


点 火 控制 模块 /线圈 总 成 ; 6. 低速 冷却 风 户 继电器; т. 高 速 冷却 风扇 继电器 ; 8. 活性 碳 
ШШ, 9. 大 电流 保险 丝 、 继 电器 中 心 ; 
Стен юте 
一 289 一 


二 、 电 路 图 










В | т 


12 


РСМ 外 : 1. 冷却 液 温度 传感器 ，2. 节气 门 位 置 传感器 ，3. 去 点 火 开 关 ，4. 进 气 温度 传感器 ， 5. 喷 油 
Ф #176, 6. 10AMP 喷 油 器 保险 丝 ; 7. 继电器 中 心 共 75 8. 10АМР РСМ 保险 丝 ; 9. 继电器 中 心 共 8; 10. 
空气 流量 计 ;11.12. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ! 13. 15AMP ERLS 保险 丝 ; 14. 继电器 中 心 共 54 15. 氧 传感器 ， 
16. 反 冲 板 右 侧 接 地 ; 17. ЕВИНИ, 18. EGR ERA 

РСМ 内 : 1. ЕСТ 信号 ; 2. 传感器 接地 ， 3. TP 传感器 信和 号 ! 4， 十 5 伏 参 考 电 压 ，5, ТАТ 信号 ; 6. IAT 
传感器 接地 ! 7. ВОНР, 8. 喷 油 器 #2; 9. 喷 油 器 共 3;， 10. 喷 油 器 #4; 11. МҮН 5, 12. ШИШ 56, 
13. 点 火 供 电 ; 14. МАЕ 信号; 15. 氧 传感器 接地 ! 16 PCM 接地 ; 17. 氧 传感器 信号 ; 18. EVAP 控制 ; 19. 
EGR Е #3: 20. EGR НЕ #2; 21. EGR RENY 


一 290 一 


PCM 


2—————————оотАМ [ Bp: | 1 





PCM 外 ，1. 8. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ，2. 去 空调 程序 器 ，3. DIEA: L 燃油 取 继 电器 ，5. 去 点 火 
开关 ; 6. 燃油 泵 ; 7. 继电器 中 心 H! 9. 机 油 压力 开关 ; 10. 反 冲 板 右 侧 接地 ; 11. 电 键 将 成 为 一 个 带 机 油灯 
电路 的 开关 ; 12、20AMP 顽 油 泵 /点 火 开关 保 险 丝 ; 13. 机 油 表 ; 14. 继电器 中 心 共 6: 15. 点 火 控制 模块 : 16. 
8 脚 点 火 模块 线 东 配 线 接头 ;17. 点 火 供 电 ; 18. 点 火 控 制 ，19. 燃油 控制 ，20. 参考 低 电压 〈 接 地 ); 21. 凸 
轮 信号 ОШ), 22. 旁 路 ，23. 电 火 花 参 考 电压 ; 24. 传感器 10 伏 供电 i 25. 传感器 接地 ; 26. 凸轮 信和 号 
СЛ), 27. ШШЕ ЛЕ 18X; 28. 同步 信号 ，29. 转速 表 信 和 号， 30. 曲轴 位 置 传感器 : 31. 去 转速 表 ， 32. 凸 
轮 位 置 传 感 器 ，33. 爆 震 传感器 | 

РСМ р. 1.3. 串 行 信息 传输 ，2. 诊断 请 求 ，4. 5. 捉 行 信息 跨 接线 ，6. 人 燃油 泵 继电器 ; 7. 点 火 控制 
(1С), 8. 燃油 控制 ，9, 参考 低 电压 (接地); 10. 凸轮 信号 ; 11. ЭЕ; 12. 电 火 花 参 考 电 压 ，13. RRES 
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РСМ 







EN; 








7 


2 3 
SOBRN. 
4 
В s 
762DK GRN/YEL ae 
| | 
8 


366LT GRN/BLK 





50BLKVWHT 一 _ 15 


[А | 43LT GRN/WHT 

аи у 441Т GRN/BLK 12 

18 441LT BLU/WHT 13 
| 42LT BLU/BLK 
191] 450BLK/WHT 
50BLK/WHT: 


PCM 外 : 1.10. 去 点 火 开关 ; 2. 25АМР 空调 保险 丝 ; 3. 保险 丝 盒 六 17; 4. 空调 控制 开关 ; 5. 空调 高 
Ж; 6. 空调 低压 开关 ; 7. 二 极 管 位 于 线束 里 ， 离 压缩 机 约 3. 8cm; 8. 空调 离合 器 继电器 ;9, 空调 压缩 
机 离合 器 ; 11. 15АМР ERLS 保险 丝 ; 12. 反 冲 板 右 侧 接地 ; 13. 继电器 中 心 并 5 14. 定 速 伺服 装置 ; 15. 点 
火 控制 模块 托 架 接地 ， 16. 刹车 开关 ; 17. 定 速 开关 ; 18. 息 速 控制 马达 19.20. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ; 21. 
ЖЩЗ, 22. 20AMP 易 熔 保险 丝 ，23. 右 侧 易 熔 保险 丝 中 心 共 4 

РСМ Ñ: 1. 空调 请 求 ， 2. 空调 继电器 ; 3. 定 速 通风 电磁 阀 ， 4 5Р5 高 电压 ，5. SPS 低 电 压 ， 6 EE 
Юз; 7. 定 速 刹车 ; 8. 定 速 开关 ; 9. 定 速 设 定 /解除 ; 10. 还 原 /加 速 ; 11. IAC REB 高 电压 ; 12. 
IAC REB 低 电 压 ，13. IAC 线 图 A 高 电压 ， 14. IAC 线圈 A 低 电 压 ; 15. 16. ШЕЙ; 17. РСМ 
接地 ;， 18.19. ЖЕ 
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КИЙНИНЕ 


3PNK 





РСМ 外 : 1.18. 去 点 火 开 关 ; 2. 定 速 指示 灯 ; 3. 15AMP 仪表 保险 丝 ， пб; 1. 故障 指示 灯 : 
5. 过 热 指 示 灯 ; 6. 10АМР 冷却 风扇/TCC 保险 丝 , RELE HIG: 7. 变速 器 内 部 电磁 阁 总 成 ; 8. 变速 器 档 
位 开关 ; 9. 刹车 开关 ; 10.7 HERRA, 11. 23. 点 火 控 制 模 块 托 架 接地 ; 12. ЖЕЕ; 13. АМАА 
Ali 去 车 速 表 ,15, 去 Pass 一 Key 模块 A3; 16. 40АМР 易 熔 保险 丝 ; 17. A БШЕК б р 4; 19. 
ЮА /ТСС 保险 丝 , 保险 丝 合 并 16: 20. 高 速 风 扁 继 电器 ; 21. 右 仙 冷却 风扇; 22. 低速 风 遍 继电器; 24. 
空 谓 压 力 开关 

РСМ 内 : 1. 定 速 指 示 灯 ; 2. 故障 指示 灯 MIL); 3. 过 热 指 示 灯 ; 4. TCC 脉 宽 调 制 电磁 靖 ; 5. 换 档 电 
ЖР А; 6. ЖЕШ В, 7. ТСС ЗЕН; 8，TCC HE; 9. A 档 ; 10. B 档 ; 11. C 档 ; 12. P; 13. 
VSS 高 电压 ; 14. VSS 低 电 压 ; 15. АК/М 速度 ，16. 雹 油 供给 ，17. #2 (高 速 ); 18. ARH О 
Ж); 19. 空调 压力 
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=. PAFWA 


线路 编号 
439 











ТСС 刹车 信号 


BA6 主 电脑 接地 黑 / 白 450 发 动机 接地 


454 IAT А Ж 
ЕСТ 传感器 接地 = 452 ECT A 脚 

| 定 速 何 服 位 置信 号 LO | 399 定 速 僻 服 装置 О 

| 

[жазан _ 

410 ЕСТ В 

T т нел, В 
| maraa _ 


ова | Жйажйай а/ы 465 燃油 泵 继电器 2 脚 
800 主 电脑 GC16 Ж 
424 点 火 模块 B 肝 
423 点 火 模块 А № 
点 火 参考 信号 LO 黑 / 红 453 点 火 模块 L 脚 


ВС11 燃油 控制 信号 ж/н 430 点 火 模块 О 


450 发 动机 接地 
844 їй В 脚 
841 喷 油 器 В 
845 喷 油 器 В 








ш 
А 
z 
z 
Ф 
а 
Ж 
Ж 
ЕЗ 
= 
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名 
р 
м 
Ч 
З 
ж 
Е 
М 
яй 
чӣ 
с 
С 
Ж 
8 
ж 
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sijale z р 
3% 
Е SE: SE.. ж | y | 5 
# |жж |ж|ж хе Ей 
ЧЫНЕ ЧЕТЕ: Ж 
уну | 中 | 让 ЕЧ 
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ж | &® 
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BD2 : 氧 传感器 ж 413 发 动机 接地 
氧 传感器 信号 Ж 412 氧 传感器 





档 位 开关 
档 位 开关 С 
档 位 开关 В 
档 位 开关 А 
空调 压力 开关 






86 
空调 请 求 信和 号 浅 蓝 67 А/С 开关 
喷 油 器 接地 黑 / 白 450 发 动机 接地 
空气 流量 计 


喷 油 器 #6 


高 速 冷却 风扇 


GC 低速 冷却 风 扁 
GC5 TE FE DK ii 097 深 绿 / 黄 428 КИЙЕ ШЕК В R 


тсс С 
过 热 指示 灯 7 


EGR EEN #3 
WEERA 
EGR HEM #2 


















Н 776 
灰 773 
黄 772 
黑 / 白 771 


档 位 开关 DA 


档 位 开关 C 肢 


档 位 开关 В 脚 


档 位 开头 А Ж 
























深 绿 /和 白 1270 ЕЕ А, БИ ДЕ ЕН ШЕ 5 脚 
灰 / 黑 1269. 低速 风扇 继电器 5 脚 





TCC ERR D R 








EGR ERA С 
WERKA BH 
EGR HEB В 
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зж 
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кри за 
ж/ж 









Кн B 1223 TCC @“@ G R 
REREN А TCC WEN Е 


随 空气 温度 而 变 
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КЕ 








油槽 号 码 











Yes/No 








ЖЖ РЕТИ ЧК 





计数 





驻 车 / 空 档 位 置 





P-N/R-D-L 








tE 



























ON/OFF 
TEC 
R 作用 /释放 
ТСС 变动 率 百分比 
二 档 作 用 Yes/No 








ZHEN 





Yes/No 








ON/OFF 


Yes/No 
ON/OFF 






























助力 变动 率 
ARRATE 
7 





EGR EHA 2 
EGR EHA 3 
驾驶 选择 开关 
定 速 刹 车 开关 





=} 








加 热 W/S 设 定 | 
ARERR 作用 /不 作用 
ГСС 滑动 r/min 


汽缸 号 / 单 单 
ТИС Н 


і 


标准 /不 调和 


з= 
正常 销 况 /数据 








(可 变 ) 
可 变 


ea 


标准 
Ж 《如果 定 速 开 关 OFF 时 就 作用 ) 







测试 项 目 
TCC HERK 
TE 


检测 动作 /单位 
作用 /释放 
МРН, km/h 











设 定位 置 
实际 位 置 













原始 位 置 
定 速 刹车 开关 
E ON/OFF 


P 档 
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定 速 模式 1~7 (变化 ) OFF 


定 速 还 原 / 加 速 开 关 ОМ/ОЕЕ 
档 位 开关 变速 器 范围 开关 


百分比 


计数 
作用 /释放 
ОМ/ОЕЕ 


15—85 和 稳定 状态 下 
释放 〈 如 果 定 速 开 关 OFF， 则 作用 ) 





OFF 
а 
а 
ж 
Е ЖЕНИШИН 

| 


ON/OFF 







ON/OFF 


接合 齿轮 


$5.3 火 岛 3.4 升 一 一 Pontiac Firebird 3.4L V6 
VINS 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 明 
及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





T ERRE.: Ci: 主 电脑 ; Со, 诊断 接头 ; Сз, 故障 指示 灯 ; Са, Ж а, С, 电脑 接地 ; Сб. 
仪表 板 保险 丝 盒 ，C8， 发 动机 左 侧 配 电 中 心 
: 非 电脑 装置 ，N1， 曲 灿 箱 通风 内，N7， 机 油 压 力 传感器 
(CD 传感器 ，A， 进 气压 力 传感器 ， B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷 却 液 温度 传感器 ，G ， 
AURERE J RERE K: 空调 制冷 剂 压力 传感器 ， L， 空调 温度 传感器 ，M 
空调 压缩 机 低压 开关 ，N， 凸 轮轴 位 置 传感器 ，P， 低 速 曲 轴 位 置 传感器 ， В, 高速 曲 轴 位 
тежа 
[ [ENER 1. 喷 油 器 ;2. 息 速 控制 马达 ;5. 液 力 变 矩 器 (ТСС) 接头 ;8. ШЕННЯ, o 空气 
WAR: 10. 点 火线 图 总 成 ， 15. FERRERA, 18. SAAM, 
GO 实 全 气囊 控制 元 件 
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二 、 电 路 图 


ЕСМ 










4 Г |] 4340RN/BLK 
і 
L 


wm 


5 


KK 


оз 


9 
FON зве ЕЗ " 


22TAN/BLK 


12 


4WHTBLK- 一 二 二 一 一 一 









Мыл [一 
ЕЕЕ С 
м 


16 


20 

ЕСМ 外 : 1. @Ж Б 03А, 2. 去 Pass—Key I RARR; 3. 去 闸门 释放 ; 4. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ; 5. 
变速 器 位 置 开 关 的 部 分 ; 6. 7. 发 动机 接地 ; 8. 左 侧 氧 传感器 ; 9. 右 侧 氧 传感器 , 10. 去 TCC RRA; 11. А 
列 式 仪表 板 配 线 接头 #2; 12. 10 脚 仪表 板 配 线 接头 〈 蓝 色 ); 13. 诊断 测试 端子 ; 14. 直列 式 仪表 板 配 线 接头 
#3 (黑色 ); 15. 去 机 油 油 面 高 度 传感器 ;16. 诊断 接头 17. 接头 盒 ; 18. 去 安全 气囊 ; 19. 10 ТЕЖ 
配 线 接头 《黑色 ); 20. 去 ABS 

ЕСМ 内 : 1. IAC 线 图 A 高 电压 ; 2. ACREA EEK, 3. IAC 线圈 了 高 电压 ; 1. 1AC HB 
EE; 5. Pass—Key I 信和 号 (燃油 供给 输入 )，6. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 信号 ，7. 左 侧 氧 传感器 接地 ，8. 右 


侧 氧 传感器 接地 ; 9.10.15.16. ЕСМ 接地 ; 11. 右 侧 氧 传感器 信和 号 ; 12. 左 侧 氧 传感器 信号 ; 13. ТСС 控制 ， 
14. 诊断 开始 ; 17. 串 行 信息 传输 
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ЕСМ 






B+ 1 


(сор 02RED 


Me 
(дая 2 


4 


ЕСМ 外 : 1. 保险 丝 连接 ; 2. 10 脚 直 列 式 前 灯 线 束 配 线 接头 (黑色 ); 3. 冷却 风扇 继电器 ; 4. ВАД; 
5. 活性 碳 馈 电 磁 短 ， 6-9. 去 点 火 开关 ; 7. PRHE; 8. EGR ERR: 10. REET; 11. 二 次 空气 时 
HEARE, 12. 二 次 空气 喷射 泵 总 成 ，13.10 脚 前 灯 线 束 配 线 接头 (黑色) 

+: ЭМЕ Еф 

ЕСМ 内 : 1. 冷却 风扇 控制 : 2. EVAP RAR HERA, 3. EGR ERA H3 控制 ; 4. ЕСЕ НЕ 
#2; 5. EGR 电磁 闪闪 1 控制 ; 6. 二 次 空气 喷射 泵 继电器 控制 
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1 ЕСМ 


8 


9 





г чү 、 
29 Г. е 人 

ЕСМ 外 ; 1. 去 Pass— Key I 型 解码 器 模块 ;2.18. 10 脚 直 列 式 仪表 板 配 线 接头 共 2 ( 蓝 色 ); 3.20. 去 点 
火 开关 ; 4. 仪表 板 保险 丝 并 5: 5.17. 10 脚 直列 式 仪表 板 配 线 接头 六 1 (本 色 ); 6. 燃油 泵 继电器 ; 7. МНЕ: 
8. 油箱 /ABS 通路 配 线 接头 ， 9. 直列 式 仪表 板 配 线 接 头 #1; 10. 燃油 泵 主 配 线 接头 ; 11. 仪表 板 保险 丝 共 43 
12. 4 脚 直列 式 仪表 板 配 线 接头 #3《〈 黑 色 );，13. 去 B 十 ; 14. 车 速 传感器 ， 15. 车 速 信 号 输入 ，16. 仪表 板 ; 
19. 故障 指示 灯 ; 21. 仪表 板 保 险 丝 #9，22, “尽快 检修 发 动机 ”，23., ЖЕЛЕЗИН ЕРШЕ НЩ › 24. Ж 
车 开关 总 成 ; 25. ТСС 刹车 开关 ，26. 四 档 齿轮 开关 ， 27. 自动 变速 器 ТСС ERR, 28. 诊断 接头 ;29. 离合 
FEREKA . 

ECM 内 : 1. 点 火 供 电 ; 2. 燃油 泵 请 求 ; 3. 燃油 泵 信号 ; 4. 5- EEA, 6. VSS 输入 高 电压 ; 7. VSS 
输入 低 电 压 ， 8. 缓冲 速度 输出 (每 英里 4 000 脉冲 ); 9，MIL 控制 ，10，TCC/ 刹 车 开关 输入 ; 11. ДЕВ 
开关 ; 12. ТСС 控制 ，13. 离合 器 预期 输入 〈 仅 手动 变速 器 ) 
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с] l 1746РМК/ВЬК 


4 
> г. Sr 
[А] E GHe E843PNK /BLK 
| WHT- 
| 


i 45BLK/WHT: 
1 
1 | 1 1 
ка коо B42LT GRN/BLKt маит GRN/BLK 4 
! | 839 | \ 
1 DYYY (биат BLU/BLK} pp 4LT BLU/BLK 5 
LIT бир] DA биел + = 846ҮЕІ. /ВІ.К. 6 





ЕСМ $b: 1. 10 脚 喷 油 器 /发 动机 线 东 配 线 接头 (黑色)，2. 12. 10 脚 前 灯 线 束 配 线 接头 СВ а), 3 
7. 5AMP 保险 丝 #9" 4. ЖҮН 1. 3. 5, 5.14. 去 点 火 开头 ; 6. 喷 油 器 2、4、6; 7. 5AMP RR 510'; 
8. 爆 震 传感器 ，9. ERLER, 10. 发 动机 机 体 接地 ， 11.，”24X 曲轴 位 置 传感器 13. 10 Ж АМР {8 
@#Ё #1, 15. 高 压 线 图 ; 16. #96, 17. 3X 曲轴 位 置 传感器 18. 信号 ! 19. 振荡 9 次 /交点 最 小 值 ，20. 电 
子 点 火 控 制 模块 ，21. 转速 表 信 号 ，22. KARE: 23. 初级 线圈 

*: 位 于 发 动机 畦 下 的 配 电 中 心 

ЕСМ 内 : 1. 喷 油 器 驱动 器 #1; 2. 喷 油 器 驱动 器 女 3; 3. 喷 油 器 驱动 器 #5; 4. 喷 油 器 驱动 器 共 2 5. 喷 
油 器 驱动 器 妆 4; 6. 喷 油 器 驱动 器 #6; 7. 爆 震 传感器 信号 ; 8， 凸轮 轴 位 置 传 感 器 信号; 9. 凸轮 轴 和 24X Н 
轴 位 置 传感器 参考 低 电 压 ; 10，24X 参考 信号 ，11.12. 点 火 控制 ，13，3X 参考 高 电压 ，14. 3X SHERE 
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ЕСМ 外 : 1. 10 脚 喷 油 器 /ECM 配 线 接头 (黑色 ); 2. 冷却 液 温度 传感器 ;3. 节气 门 位 置 传感器 ;4, Ж 
气压 力 传感器 ， 5. 进 气温 度 传 感 器 ，6,， 空调 制冷 剂 压力 传感器 : 7. 空调 蒸发 器 温度 传感器 : 8. 仪表 板 保险 
# #3; 9. 空调 选择 开关 ; 10. 去 点 火 开关 ; 11. RREH; 12. 空调 压缩 机 继电器 ;13，10 脚 前 灯 线 束 
配 线 接头 (黑色)，14. 空调 压缩 机 离合 器 ，15. 空调 压缩 机 低压 开关 

* : {ч ТЕН 

ЕСМ 内 : 1. ECT 传感器 信号 ，2. 传感器 接地 ，3. TP 传感器 信和 号: 4. 5 伏 参 考 电压 ， 5. МАР 传感器 
信号 : 6. ТАТ 传感器 信号; 7. 传感器 接地 ! 8， 空 调制 冷 剂 压力 传感器 信和 号: 9. ЖЖ ЕЗЕН КОЕН Ө, 
10. 空调 请 求 ， 11. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 控制 ，12. 空调 状况 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 





管 脚 说 明 









空调 莲 发 器 温度 信号 


空调 蒸发 器 温度 传感器 B 脚 








空调 制冷 剂 压力 信号 


空调 制冷 剂 压力 传感器 C 脚 








RHEES 





кня 















燃油 泵 继电器 C2 脚 

























































B4 ўа ТЕЗЕ FE ЖЩ FE ПИ] 


ТСС 控制 | жг 422 TCC D ж 
A17 传感器 接地 | 黑 470 | TPS В 脚 
А18 TCC 剩 车 开关 | REA 583 TCC A W 
A22 四 档 齿 轮 开 关 浅 蓝 446 TCC B 脚 
离合 器 预备 (М/Т) Ж 48 | 离合 器 定 速 释放 开关 CH 
A29 进 气 压力 信号 浅 绿 432 MAP B 脚 
A30 节气 门 位 置信 号 | 深蓝 417 | TPS С 脚 
A31 ЕСТ 信号 | 黄 410 Г ECT 传感器 В 
B2 юй | gg 335 | ҮТҮТГҮГҮТ. 
вз | конил | m 436 | 二 次 空气 喷射 系 继电器 E2 M 
| 深 绿 / 白 428 НЕШЕ НО A M 





B6 | 空调 压缩 机 离合 器 继电器 控制 | 






















































左 侧 氧 传感器 信号 











右 侧 氧 传感器 信和 号 
右 侧 氧 传感器 接地 








深 绿 / 白 459 空调 压缩 机 继电器 B5 脚 
B7 故障 指示 灯 控 制 棕 / 白 419 故障 指示 灯 
BI | ”EGR #1 控制 浅 蓝 вт | ЕСЕ ERER А № 
EGR #2 控制 棕 698 T EGR EHA B 脚 
EGR #3 控制 T т 699 EGR @@ CH 
电源 | ® 340 T Ў EER 
电源 | в 340 Ж ШЕШ 
ECM 接地 黑 / 白 451 发 动机 接地 
信息 传输 Җ 800 诊断 接头 M 脚 
左 侧 氧 传感器 接地 黑 / 白 = 发 动机 接地 














左 侧 氧 传感器 





右 侧 氧 传感器 








发 动机 接地 











B12 
B15 
B16 
B19 
B20 
B21 
B22 
B23 





е ы 


ТАС # ВНІ 








息 速 控制 马达 BE 





IAC Ж ВІО 





息 速 控制 马达 A 脚 








IAC 线圈 A LO 

















息 速 控制 马达 C 脚 
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з= 





ая каме | RRAS ， 连接 元 件 
В28 车 速 缓冲 输出 RRA 817 仪表 板 
B29 401 ERER АШ 





С21 


С23 


驻 车 / 空 档 位 置 开 关 信 号 
喷 油 器 驱动 器 #3 
喷 油 器 驱动 器 #2 
喷 油 器 驱动 器 #1 

ЖОНЕ #6 
喷 油 器 驱动 器 #5 


ECM 接地 


凸轮 轴 位 置 和 曲轴 位 置 传 感 
颖 参考 电压 〈 低 ) 


曲轴 位 置 传感器 参考 信号 


解码 器 信号 


凸轮 轴 位 置信 号 





н/ж 
H/E 














451 
551 
59 
439 


448 





车 速 传感器 В 


空调 制冷 剂 压力 传感器 В 脚 
度 传感器 АШ 


空调 压缩 机 继电器 B4 





ЎШ В 


Вун ВШ 


229 


喷 油 器 B 脚 


| ӨЫ В 


| {ТН БОЙ] 
| нЕ в 
трае B W 
发 动机 接地 
凸轮 轴 位 置 传感器 C 脚 
曲轴 位 置 传感器 СЩ 
HENE (E RRS 
曲轴 位 置 传感器 B 脚 
Раза — Key 1 解码 器 











Г" 6 凸轮 轴 位 置 传感器 B 肢 


33 
24 


844 喷 油 器 B 脚 


3 
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Ж/А 





4 


点 火 控制 模块 A 脚 


ki 472 进 气温 度 传 感 器 B 脚 


647 点 火 控制 模块 B 脚 





、 检 修 参 考 数据 


检测 动作 ,单位 正常 情况 /数据 
r/min (HAE 100) r/min 
ск  85—109/185—223 

CJF | E TTET 

进 气压 力 kPa/V 26~ 48/1~2， 随 进 气管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 
kPa/V 58~114/2. 5~5. 5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 
Ф mV) 100—999 CEPE) 
























































100 一 999 399 (本 变 》 


ИНЕ 
ОЕМ 油槽 号 码 0—16 (根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 
Wi 








燃油 泵 电压 


点 火 控制 3X 信号 r/min H 














= 
3 

һы 
F 









— 307 — 


测试 项 目 








检测 动作 /单位 


续 表 











正常 情况 /数据 





Yes /No 





No 





空调 离合 器 


ON/OFF 





ЗЯ ҤЕ 771 


Ра/У 


| OFF 





















可 变 (根据 温度 而 变 ) 





























空调 出 风口 温度 С/°Е 
© HRU ON/OFF 
喷 油 时 间 毫秒 (ms) 
974: 1 百分比 
四 档 齿 轮 开 关 ОМ/ОЕЕ 
ТСС 刹车 开关 作用 /释放 
空气 泵 继电器 ON/OFF 
离合 器 踏板 开关 ON/OFF 
防盗 断 油 系统 OK/ 故 障 
变速 器 模式 开关 ON/OFF 
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| TE (根据 温度 而 变 ) 










109C 时 ON 
1~4 (可 变 ) 











释放 
一 





ON (ЧЕ, OFF) 





$5.4 火 鸟 5.7 #—— Pontiac Firebird 5. 71. V8 
MFI (VIN P) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 
脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





[| 电脑 装置 : C1, 主 电脑 ; C2; 诊断 接头 ; Сз, 故障 指示 灯 ， C4: 蓄电池 接头 盒 , C5: 电脑 接地 ; C6: 
保险 丝 盒 ; C8: 发 动机 左 侧 配 电 中 心 ， C9: 燃油 泵 测试 接头 ; C10: 空调 压缩 机 低压 开 
关 


i:“: 非 电脑 装置 ，N1， 曲 轴 箱 通风 阅 ，N7， 机 油 压力 开关 

人 CC) 传感器 ，A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ;G ， 
进 气 温度 传感器 : J]: 爆 震 传感器 : KK， 空 调 压力 传感器 : L， 空 调 温度 传感器 

门 控 制 装置 : 1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，5. MIRER (TCO 接头 ，8. 燃油 泵 继电器 ; 9. 电子 


控制 空气 泵 ; 10. 点 火线 痢 模 块 ， 12. EGR EEA; 15. ТЕВЕ Ву; 18. 低速 冷却 
风扇，19. 高 速 冷却 风扇 


(CO 安全 气囊 控制 元 件 
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二 、 电 路 图 


ECM 








2 


15AMP 
apNK P) 


| 


Bl y C200 


ёзек и 


Cio! : ЕЗ TTA 
С opNk ТЕ 468DK СЕМ | О1о 
ир а BLU{ р! |$ 





A _1847WHT/ BLK _| 


7 ича. [TACH] zwHr 
L jA WH 
р 8 1 


ЕСМ 外 ; 1. 去 Pass 一 Key 1 型 解码 器 模块 ; 2. ECM/ 点 火 开 关 保 险 丝 ; 3. НИН Е, 4. ИЯ, 
5. 点 火 开 关 ; 6. 保险 丝 盒 接头 ! 7. 去 燃油 泵 测试 接头 ; 8. 7. 5AMP (U/H) 喷 油 器 保险 丝 #10; 9. 7. 5AMP 
(U/H) 路 油 器 保险 丝 #9 10. 去 B 二 ; 11. 喷 油 器 2、4、6、8; 12. 喷 油 器 1、3、5、7，13. 点 火 系统 测试 
接头 ; 14. 发 动机 接地 ; 15. 点 火线 围 模块 ! 16. 点 火 开关 保险 丝 ! 17. 去 点 火 开 关 ; 18. 分 电器 ; 19. 黑色 配 
线 接头 ; 20. AKR, 21. ЖЕЗ, 22. 初级 线圈 ;23， 灰 色 配 线 接头 ; 24. 黑色 配 线 接头 ! 25. 去 仪表 板 

ЕСМ 内 : 1. AKUH, 2. 燃油 泰 继电器 控制 ，3, 燃油 泵 信和 号 ，4.5. 喷 油 器 驱动 器 ，6. 分 电器 参考 低 
电压 ; 7. 点 火 供 电 ; 8. 高 频 信 和 号 ; 9, 低频 信和 号 ，10, 点 火 控制 
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| ЕСМ 


O~ r сат 


2 {р———35!в! клент. 
3 





C230 20АМР 





ЕСМ 外 ; 1. 左 侧 氧 传感器 !，2. 4. 发 动机 接地 ， 3. 右 侧 气 传感器 ; 5. 去 闸门 释放 继电器 ; 6. 驻 车 / 空 档 
位 置 开关 ;7. 转向 倒 档 保险 丝 ; 8. 去 倒 档 指示 灯 ;9. 去 起 动机 电磁 线 图 ; 10. 去 Pass 一 Key 工 继电器 及 BTSI 
ERN, 11. FRERE, 12. 装 在 变速 器 上 ; 13. 去 仪表 板 和 定 速 控制 模块 ，14. RER 15. 去 Pass 
一 Key I 型 解码 器 模块 ，16. 去 点 火 开关 

ЕСМ A: 1. 左 侧 气 传感器 信号 ; 2. 氧 传感器 接地 ; 3. 右 侧 氧 传感器 信号 ! 4， 驻 车 / 空 档 位 置信 号 ( 仅 


自动 变速 器 )，5. 车速 传 感 器 信号 ，6. 和 车速 传感器 接地 ; 7. VSS 输出 (每 英里 4 000 К), 8 爆 霸 传感器 
信号; 9，Pass 一 Key I 信和 号 (燃油 供给 ) 
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ЕСМ 


38DK GRN/WHT 
232WHT 


428DK GRN/WHT 


1748LT BLU/BLK: 
1747LT BLU/WHT 


UVH= 位 于 发 动机 桂 下 的 配 电 中 心 
1/P 一 位 于 仪表 板 的 保险 丝 盆 





ЕСМ $b: 1. 去 诊断 接头 端子 F; 2 TCC ЖЮ; 3. 温度 开关 ; 4. 四 档 齿 轮 开 关 ; 5. 三 档 人 齿轮 开关 ; 6. 
二 档 齿 轮 开 关 ; 7. 21. 去 点 火 开 关 ; 8. 仪表 保险 给 ; 9，TCC HERK: 10. 刹车 开关 总 成 ; 11. 故障 指示 灯 ; 
12. 去 其 它 风扇 执 行 器 电路 ，13. 去 其 它 仪表 保险 丝 电路 ，14. 风 肩 执行 器 保险 丝 ; 15. (尽快 检修 发 动机 ); 
16. ABS EEA; 17. РЕВ В; 18. ЕСК EEA; 19. 空气 泵 继电器 ; 20. 空气 泵 保险 丝 ; 22. 二 次 
FAME: 23. ВЖ ЫЗА; 24. 整体 式 停止 电磁 阀 

ЕСМ 内 : 1. Ж (ТСС) 控制 ( 仅 自动 变速 器 ); 2. ЦА ИЕ: 3. 三 档 上 货轮 信号 ; 4. 二 档 
齿轮 信号 ; 5. МИ, (尽快 检修 发 动机 控制; 6. 反 转 锁 止 电磁 阔 控 制 〈 仅 手动 变速 器 ); 7. EVAP КН 
ш Ж ЮЕ; 8. 排 气 再 循环 (EGR) PHARRR: 9. 二 次 空气 喷射 泵 继电器 控制 ; 10. ТАС 线圈 B ЊЕ; 
11. АС В 高 电压 ; 12. АС А ЕЕЕ; 13. IAC 线 图 A ВЕЕ 
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C230 ECM 








1455BLK/WHT А12 


С200 C100 
F W C240 4 


VP = FARR ЮН Ж 


ЕСМ 外 :1. 去 TCC 电磁 阀 ( 仅 自动 安 速 器 );2. 诊断 接头 ;3, 诊断 测试 端子 ;4, 去 DERM ;5. 去 ЕВСМ; 
6. 去 “钥匙 ”检验 ;7. 去 仪表 板 ，8. 去 Pass 一 Key 工 型 解码 器 模块 : 9. 保险 丝 连接 ， 10. ECM/ 著 电池 保险 
2,11. 去 B 十 接头 盒 ! 12. 冷却 液 温度 传感器 ;13. 节气 门 位 置 传感器 ， 14. 空调 蒸发 器 温度 传感器 ， 15. Ж 
气压 力 传感器 ，16. 进 气 温度 传感器 ，17. 空调 制冷 剂 压力 传感器 | 

ЕСМ A: 1. 液 力 变 矩 器 (TCO 控制 〈 仅 自动 变速 器 )，2. 诊断 开始 ;， 3.14.5. ЕСМ 接地 ，6. 串 行 信息 
传输 ; 7. 8, ШЕ: 9. 冷却 液 温度 传感器 信号 ，10. ЕСТ 和 TP 传感器 接地 ; 11. 节气 门 位 置 传感器 信 
号 ; 12.14. 5 伏 参 考 电 压 ，13. 空调 蒸发 器 温度 传感器 信号 ;15， МАР 信号; 16. MAP、IAT、 空 调制 冷 剂 
压力 及 空调 蒸发 器 温度 传感器 接地 ，17. 进 气 温度 传感器 信号 ;18. 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 
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Der ENTORN ыы ыан 





se сес: е 


ЕСМ 





с 
(U/H) -59DK GRN=<E 


[АР 603DK СЕМ 
= Би! 


ЕСМ 外 ; 1. 主 冷却 风 凯 继电器 ; 2. ERHARD; 3， 去 其 它 风扇 执行 器 保险 丝 电路 ; 4. 保险 丝 连接 ; 5. 
去 B+ 接头 ，6. 风 广 执行 器 保险 丝 ，7. 12.14. 去 点 火 开关 ，8. ЮА, 9 畏 冷 却 风扇 继电器 ，10. 去 
其 它 空调 定 束 保险丝 电路 ; 11. 空调 定 速 保险 丝 ; 13. 空调 继电器 ; 15. 去 空调 风机 开关 ; 16. HERFRA: 
‚17. 空调 系统 控制 总 成 ，18. 低压 截止 开关 ; 19. 空调 压缩 机 离合 器 ，20. 空调 蒸发 器 温度 传感器 ，21. 去 
МАР; 22. 去 MAP Ñ IAT; 23. 空调 制冷 剂 压力 传感器 

ЕСМ р: 1. 主 冷却 风 遍 继电器 控制 ; 2. 辅 冷却 风 扁 继电器 控制 ; 3, 空调 请 求 ; 4. 空调 离合 器 继电器 控 
Ah 5. 空调 状 品 ，6. 空调 蒸发 器 温度 传感器 信号 ，7. 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 


管 脚 说 明 
TE ТЕКИ на Р 
EGR 电磁 六 
和 全速 控制 马达 线圈 A HI 

















息 速 控制 马达 线圈 共 ВІО 





故障 指示 灯 
空气 和 泵 继电器 
Ж ИКИ АТО 











息 速 控制 马达 线圈 女 B HI 








点 火 系统 
冷却 液 温度 传感器 信号 
燃油 切断 信和 号 
动力 转向 压力 开关 
А22 空调 请 求 信 号 


аш ашы | 


B TCC ERA 



































1 
2 

B3 PAED, ЖАПЕ, АЛСИН ВЕНЫ 

B4 “冷却 风扇 
5 
6 








B 空调 离合 器 . 








В 主 电脑 接地 








B 
B 


ИГ 
14 





В 


В 


O semens : т 


| вш | | 主 电脑 接地 "ү? 
空调 信号 











EE. 


C6 










340 














C7 | 传感器 5V 灰 416 
爆 震 传感器 信号 
С 分 电器 接地 信号 #1 LO 粉红 / 黑 


9 632 
深蓝 732 


C16 空调 出 风口 温度 传感器 信号 







































С17 





c18 分 电器 电源 红 вр 
Н amsa ИГ И ИСИ 


燃油 泵 继电器 深 绿 / 白 465 
车 速 传感器 信号 输出 深 绿 / 白 817 
D10 喷 油 器 深 绿 + 468 
ШЕТ 467 
D12 车 速 传感器 信号 黄 400 
氧 传感器 接地 
D20 诊断 测试 线 
E) 氧 传感器 信号 





= 


~ > 











: Ё 
єз 
— 








р 
к 
о 
Ж 
~ 
ш 
Ca 
2 
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、 检 修 参 考 数据 


10~90/50~194 


节气 门 角度 
氧 传感器 1、2 FIÈ (mV) 


下 
тше ee | = 
Oom | mo |) e 



















20~48/1. 0 一 2.0 


70~-100/3. 5-4. 5 随 高 度 而 变 


0. 3 一 0. 





10-1000 (9%) 


闭环 控制 


118-138 










о 


2 
© 


щі 
К 


5 一 50 


2.0 一 14. 5 
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续 表 










测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 


二 次 空气 控制 ON/OFF 
TETE DR M E R A 0% (可 变 》 


орм: QDM2 OK /故障 










电子 点 火 控制 OK/ 接 地 


А1. Д2 ОМ/ОЕЕ OFF (根据 空调 压力 、 冷 却 水 和 机 油 温度 动作 ) 


空调 状况 ОМ/ОЕЕ 
















Ра/У 









驻 车 档 / 空 档 Р—М/Е—р—1, 
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$5.5 大 ў WÑ 2.3 升 一 一 Pontiac Grand Am 2. 3L 
(VIN A, D, 3 ) 元 件 布 置 图 、 电 路 图 、 电 及 
管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| 电脑 装置 ，C1， 主 电脑 , C2， 诊 断 接头 ，C3，, 故障 指示 灯 ，C4， 电脑 电源 : C5: 电脑 接地 ; C6: 保 
Юа, Св, ИИ. 

 ; 非 电脑 装置 , N1， АНН, N: 空调 高 速 风扇 继电器 ; №16. ННВ, N17; 活 

HRR 
ORRE: д, ЖЕЛШ, В. AERE С. УАТ, D: 冷却 液 温度 传感器 ，F， 
FRERE 1. ARERR M， 变 速 器 档 位 开关 ，T， 进 气温 度 传感器 

| 控制 装置 1. 喷 油 器 ，2. 和 急速 控制 马达 ; з. 燃油 泵 继电器 ; 5, KARER (TCO Ek: 9 冷却 

MAREE 10. 活性 碳 纵 蹇 电磁 阅 ，13. 空调 压缩 机 继电器 ，15. 电子 点 火 模块 
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二 、 电 路 图 


ECM 






6 35DK GRN 





431Т GRN/WHT 


ЕСМ 外 : 1.3.14. 15 脚 仪表 板 配 线 接头 ，2. 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 ; 4. 去 仪表 板 线 东 ; 5. 车速 传感器 ， 


6.12. 去 点 火 开关 ; 7. 仪表 保险 丝 ，8. 仪表 板 配 线 接头 ，9. 温度 表 指 示 灯 ; 10. 去 发 电机 ，11. WERE 


Й; 13. 15АМР ERLS 保险 丝 ，15. 去 空调 控制 继电器 ;16. 息 速 控制 马达 
ЕСМ A: 1. РМР 开关 〈 自 动 变速 器 )，2， Vs 信和 号 (高 电压 )， 3. VSS 信号 ERE) 4. 车 速 信号 
(每 英里 4 000 脉冲 )，5. 温度 表 指 示 灯 控制 6. EVAP 驱动 器 ; 7. IAC REB 高 电压 ， 8. ТАС RHB 

ЖЕКЕ, 9. ТАСЖША 高 电压 ! 10. IAC 线 图 A ЖЕЕ 
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© элу» 


ЕСМ 





ЕСМ Я}: 1.7.16.26. 去 点 火 开 关 ， 2. 空调 保险 丝 ，3. 空调 控制 开关 ;4.10. 22. 25. 27. 15 脚 仪表 板 配 
线 接头 ; 5. 空调 压缩 机 离合 器 ; 6. 空调 压缩 机 继电器 ; В. ERLS 保险 丝 ; 9. 去 活性 碳 镶 电 磁 障 ;11. 去 B 十 ; 
12. 易 熔 连接 ! 13. 散热 器 风扇 继电器 ! 14. 散热 器 风扇 ，15. 发 动机 接地 ; 17. 剩 车 开关 ; 18. 开启 WAE, 
19. 二 档 齿 轮 TCC 开关 ; 20. TCC EEN, 21. 去 诊断 接头 端子 下 ，23. 去 仪表 板 ，24. 换 档 灯 ; 28. 故障 指 
示 灯 

ЕСМ 内 : 1. 空调 请 求 ; 2. 空调 压缩 机 离合 器 控制 继电器 ， 3. 冷却 风 扁 继电器 控制 ; 4. 无 空调 程序 ОХ 
为 无 空调 车 辆 )，5. ЖБ, 6, 三 档 齿 轮 开 关 ; 7. 二 档 齿 轮 开关 ; 8. TCC EEN (HIER), 9 MIL 控 
制 一 
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ЕСМ 


2 
1 ——e e239PNK/BLK-[G | 639PNK/BLK 


20АМР 





ЕСМ 外 : 1.14. 去 点 火 开关 ; 2. 点 火 开关 保险 丝 ; З. 燃油 泵 / 喷 油 器 保险 丝 ; 4，15 脚 仪表 板 配 线 接头 ， 
5. 去 B 十 ;6. 去 仪表 板 ;7. 仪表 板 配 线 接头 ; в. БИШЕ; 9. 燃油 泵 机 油 压力 开关 ; 10. 燃油 泵 测试 端子 ; 11. 
`5 ЙБ ABS 配 线 接头 ，12. RR: 13. 喷 油 器 ，15， ЕСМ 保险 丝 ，16. 去 转速 表 ; 17. 电子 点 火 控 制 模块 ， 
18. 曲轴 位 置 传 感 器 

ЕСМ 内 : 1. 点 火 供电 2. 燃油 泵 继电器 控制 ，3. 喷 油 器 驱动 器 2、3，4. 喷 油 器 驱动 器 1、4; 5. 转速 
表 ，6. 点 火 控 制 1; 7. 点 火 控制 2;，8，7X 参考 高 电压 ，9. 参考 低 电压 
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ЕСМ 





ЕСМ 外 : 1. 去 TCC (自动 变速 器 ); 2. 发 动机 接地 ; 3. 15 脚 仪 表 板 配 线 接头 ，4. 诊断 接头 ; 5. 氧 传 
感 器 ， 6. 氧 传感器 配 线 接头 ! 7. 去 B 十 ， 8 ЯНЕ, 9. 进 气温 度 传感器 ;10. 进 气 于 力 传 感 器 ;11. 节气 
门 位 置 传感器 ，12. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ，13, 冷却 液 温 度 传 感 器 ，14. ЖЖ ЕДИ 

ЕСМ 内 ; 1. 诊断 测试 ，2. 3，ECM 接地 ，4. 氧 传感器 (025) 接地 ; 5. 串 行 信息 传输 ，6. 氧 传感器 
(025) 信号 ; 7. 保 活 存储 器 (B+); 8. ТАТ 信号 ; 9.14. 传感器 接地 ， 10. МАР 信号 ; 11.12. 5 伏 参 考 电 
Ез 13. TP 信号 ;15, 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 ! 16，ECT 信号，17, ЖЕНУ 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 


连接 元 件 
发 动机 机 体 
发 动机 机 体 


进 气压 力 和 节气 门 МАРС 脚 
位 置 传感器 5V TPS А 脚 
ИЕЛ. 节气 门 位 置 
和 空调 压力 传感器 5V 
参考 电压 

















8 
淹 


蓄电池 电压 易 熔 保险 丝 


燃油 泵 继电器 5 脚 
氧 传感器 





点 火 模块 A 脚 





续 表 
连接 元 件 
点 火 模块 С 
А/С 压力 传感器 C 脚 





脚 号 管 脚 说 明 配 线 颜 色 线路 编号 

PD3 380 
04 
1 







и Т 
к= | emeen [жи | 
深 绿 / 黄 428 RREA в 
TCC RKA ж/ж 422/456 ТСС а D 脚 
| es | 故障 指示 灯 棕 / 白 419 仪表 板 B 脚 
| во | vammaan | 浅 绿 / 黑 536 风扇 继电器 5 脚 
ВС10 温度 表 深 绿 仪表 板 H1 肢 
深 绿 / 白 459 空调 继电器 218 
жкен 深蓝 496 RERE 
BD1 ж/а 434 档 位 开关 AR 
D6 


Cos 
с> 
N 






w 
an 









| вь; | 二 档 齿轮 开关 232 档 位 开关 сю 
| ps | авф 深 绿 / 白 438 档 位 开关 B 脚 
诊断 测试 线 白 / 黑 451 诊断 接头 B 脚 


仪表 板 J 牌 
т? ТҮТТҮ 


仪表 板 С 肚 
四 、 检 修 参考 数据 





461 












正常 情况 /数据 
(理想 转速 士 100) r/min 
随 温 度 变 化 
85~115/185~235 


进 气温 度 随 空 气温 度 变化 
进 气压 力 29~68/1~3 ( 随 进 气管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 ) 


随 大 气压 力 而 变 















节气 门 角度 百分比 
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яе 












测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 





控制 方式 Open/Closed HRS 制 
爆 震 信号 Yes/No 














爆 角 传感器 范围 
7X 点 火 高 频 信号 





0 一 255 (Т 
0 一 255 (计数 ) 
























7X 点 火 高 频 参 考 信 和 号 0o~255 (计数 ) 0~255 
7X 点 火 高 频 间 步 信号 ON/OFF ON 





息 速 控制 马达 
驻 车 档 / 空 档 P—N/R—D—L 


_=аы [| от | = _ 
， 系统 电 压 13.5~14.5 


Yes/No МО (二 档 、 三 档 时 ，Yes) 
Yes/No NO (三 档 时 ，Yes) 


空调 压力 Pa/V 随 温 度 变化 


冷却 风扇 继 电器 
活性 碳 铅 


QDM A 


计数 1~50 

































ОМ/ОЕЕ 
百分比 










0~100% 
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$5.6 ХУШ 3.3 升 一 一 Pontiac Grand Ат 
3.3L (VINN ) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 
脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| emar. C1: EBM, C2: 诊断 接头 ; C3: 故障 指示 灯 ; Са. 电脑 保险 丝 ; C5: 电脑 接地 ，C6， 
保险 丝 盒 ，C7， 燃 油泵 测试 接头 

;“; 非 电脑 装置 , N1， HARIRA, N2 SRR, Мз. 风机 马达 继电器 ; N4: 变速 器 档 位 开关 ; №5, 

活性 碳 负 

人 传感器，A， 空 气流 量 计 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ; E， ЖШ 
传感器 ， F: ШИЙШЕ, С. BREER Н. 中 央 档 位 指示 器 ，J， 方向 机 转向 柱 档 
位 指示 器 

[控制 装置 ，1. 喷 油 器 ， 2. 息 速 控制 马达 ，3, 燃油 泵 继电器 ; 4. 液 力 变 矩 器 (TCO Eki 5. 点 火 


电脑 /高 压 线 峰 ; 6. 冷却 风扇 继电器 ; Т. 空调 压缩 机 继电器 
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二 、 电 路 图 


ECM 






422TAN /BLK 





ЕТЕНЕ 





ЕСМ 外 : 1. 从 电子 变速 器 或 仪表 板 来 ; 2. 从 定 速 模块 端子 下 来 ; з. 空调 压力 传感器 ，4. 冷却 液 温度 
传感器 ; 5. 节气 门 位 置 传感器 ，6. 氧 传感器 ;7. 10. 变速 器 下 部 接地 ，8. WERE, 9. 去 ТСС; 11. 诊 
断 接头 ，12. 去 数字 式 仪表 

ЕСМ 内 : 1. 圣 车 / 空 档 位 置 输入 ，2. 定 速 动作 ; 3.8. 5 伏 参考 电压 ，4. 空调 压力 信号 ; 5. 冷却 液 温度 
信号 ，6. 传感器 接地 ，7，TP 传感器 ，9. 氧 传感器 信号 ; 10. 氧 传感器 接地 ，11. 爆 震 传感器 信和 号; 12. 诊 
断 请 求 ，13. 串 行 信息 传输 
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ЕСМ 








15AMP 


了 439PNK/ BLK 
9 


439PNK /BLK 


T 


| і | 59DK GRN/WHT: 
аы 59ОК СЕМ 


Г 50BLK 


41LT BLU/WHT. 
442LT BLU/BLK. 

43LT GRN/ WHT: 

21 Ек 44LT GRN/BLK 
SOBR. chea] 66LT GRN 


22 


10AMP | Q | 
23 9PNK/BLK 19BRN/ WHT: 


25 


24 
[< 一 一 
au O E GR 
26 -1 


27 


10 







20 





> [2 [5 


ЕСМ 外 : 1. 散热 器 风扇 继电器 ; 2. 去 起 动机 B 十 ; 3. 易 熔 连接 ; 4. BRUA: 5.16. 变速 器 上 部 接 
地 ; 6. ИЕ ЧАШ; 7.18.23. 去 点 火 开关 ; 8. ERLS 保险 丝 ; 9. 位 于 变速 器 内 ， 10. 车 速 传 感 器 ; 11. 
去 车 速 表 ; 12. 刹车 开关 ; 13. 变速 器 ; 14. 去 诊断 接头 端子 F; 15. 空调 高 合 器 继电器 ; 17. 空调 离合 器 ; 19. 
空调 保险 丝 ; 20. 息 速 控制 马达 ，21， 空调 控制 开关 ， 22. 故障 指示 灯 ; 24. 仪表 保险 丝 ; 25.“ 检 查 仪表 ” 指 
示 灯 缓冲 器 ，26. 过 热 指 示 灯 ，; 27、( 仪 表 板 ) 

ЕСМ 内 :1. 风扇 继电器 ; 2. 碳 馈 了 吸附 净化 ;3，VSS 高 电压 ;4 VSS 低 电 压 ;5. 4К/М1 车 速 表 ;6. ТСС; 
7. 高 档 齿 轮 (三 档 ); 8. PERR 〈 二 档 )，9. 刹车 开关 ; 10. 空调 继电器 ; 11. ACREA ВНЕ, 12. 
IAC 线圈 А EEE; 13. IAC 线 图 В 高 电压 ; 14. IAC 线圈 В 低 电压 ; 15. 空调 请 求 ; 16. MIL (尽快 
检修 发 动机 ); 17. 过 热 指 示 灯 
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каштаны н с 


1 ЕСМ 







839PNK/BLK 


7 839PNK/BLK 







450BLK/ WHT: 
50BLK/ WHT. 
10 


18 -一 一 人 人 一 440ORN 


ЕСМ 外 ，1. 燃油 泵 继电器 ; 2.10.17. 变速 器 下 部 接地 ， 3. 机 油 压力 开关 ，4. МЯ 5. 侈 油泵 测试 
接头 ; 6. 去 杭 油 灯 ; 7. ЖИШШ #1—#6, 8.12. 去 点 火 开关 ; 9. 燃油 泵 / 忠 油 器 保险 丝 ; 11. 转速 表 ; 13. 点 
火 开关 /ECM 保险 丝 ，14. 点 火 控制 模块 15, 点 火 控制 模块 托 架 接 地 ! 16. 空气 流量 计 ; 18. 去 蔷 电 池 正 极 

ЕСМ 内 ，1, 燃油 泵 ;2. 喷 油 器 1、3、5， 3. 喷 油 器 2、4、6; 4. ИНВ, 5. 参考 电压 ; 6. 参考 低 
电压 接地); т. 点火 控制 ，8. 旁 路 ，9. 点 火 供电 10. MAF 传感器 信号 ，11. ЕСМ 接地 ; 12.13. ЖШ 
供电 
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连接 元 件 


5V 参考 电压 


| 
м 


ТР 传感器 А 脚 


Е Н. 


5V 参考 电压 А/С 压力 传感器 B 脚 


点 火 开关 电源 保险 丝 
信息 传输 诊断 接头 M Ж 
燃油 泵 继电器 ЖАНЕ ЖЕН, 5 县 
主 电脑 接地 发 动机 接地 


жй К 


起 动机 保险 丝 


|е") 
О) 
о 


传感器 接地 


А/С A 8 

车 速 传感器 
车 速 传感器 

仪表 板 
刹车 开关 AR 
点 火 模块 B 脚 
点 火 模块 A 脚 
空调 开关 
467 喷 油 器 A 脚 
468 喷 油 器 A В 
易 熔 保险 丝 


车 速 信号 LO 
车 速 信号 HI 
车 速 信号 输出 
刹车 信和 号 
旁 路 信号 
点 火 控制 器 
空调 请 求 信 号 
喷 油 器 (1、3、5) 
喷 油 器 (2、4、6) 
FEWE 
D1 主 电 脑 接 地 ж/а 发 动机 接地 
BD6 蛙 油 器 接地 Ж/А 450 发 动机 接地 
Вр? ЖШ ЗЕН 黑 / 白 450 发 动机 接地 
BD8 虚火 参考 信号 HI ж/а 430 点 火 模块 D 脚 


Con [яяв [| а «| тазшки _ 
Ою [шт а [= | жаннаси | 


& эй 
ЕВ 


浅 绿 
深 
深 


в | 


440 


ш 


gg 


551 
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、 修 参考 数据 












ФАШ 





ГИ 


85 一 105/185 一 221 










0% 

10 
БИГ ТИШ ИЕГЕРИ ИИИНИН 
Ca f = | o 


— 332 — 




















续 表 
Yes 


Yes/No 





















燃油 微调 动作 Yes/No 



















| 


释放 ( 当 踩 下 刹车 踏板 时 ) 
















低 (如 果 不 在 二 档 或 三 档 或 刹车 踩 下 ， 则 亮 ) 









高 (如 果 风 扇 指 示 ON 时 ， 则 低 ) 
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$5.7 大 普 里 克 斯 3.1 Я (一 ) — Pontiac Grand 
Prix 3. 11, SFICVINT ) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





” [电脑 装置 : C1: 主 电 脑 ! со. 诊断 接 尖 ; Сз. 故障 指示 灯 ; Сї: 电脑 电源 ; Со. 电脑 接地 ; C6: 保 
RER: Св, 发 动机 右 侧 配 电 中 心 ; C11: 电脑 配 线 接头 
PARER. Ni: 曲轴 箱 通风 障 ; N4， 发 动机 温度 开关 (水温 警 告 灯 )，N5: 发 动机 温度 传感器 
(水 温 表 ); №6, 机 油 压力 开关 (机油 压 力 警告 灯 ); N7: 机 油 压 力 传感器 机油 压 力 
Жо, N8: 机 油 压力 开关 《控制 顽 油 泵 ); мо, 燃油 泵 测试 接头 
(CD 传感器 ， 入 ， 车 速 传感器 ， B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ; D: 冷却 液 温度 传感器 ， Е. Ж 
REBR, F 曲轴 位 置 传感器 ，H， 进 气压 力 传感器 ! K， 进 气温 度 传感器 ， M: 变速 器 
档 位 开关 ; N: 空调 压缩 机 离合 器 ; $: 动力 转向 压力 开关 ; U: 空调 制冷 剂 压力 传感器 ; У, 
冷却 液 液 面 高 度 传感器 
门 ] 控 制 装置 , 1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 ，5. WEER (TCO 搂 头 ! 6. 电子 


点 火 模块 17. 低速 冷却 风扇 继电器 ;8. 高 速 冷却 风扇 继电器 ;9. 空调 压缩 机 继 电 品 ;10. 
Т ТЕКИН ЖЕН ЖР; 12. EGR ШЖ] 
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二 、 电 路 图 


ECM 





12 
14 


639 15 
NK/BLK 


18 


23 rn 24 
22 BAN O [可 
25 26 
ECM $b: 1.16. 发 动机 站 二 有 侧 配 电 中 心 ! 2. 去 点 火线 圈 ; з. 点 火线 图 ; 4 接地 ; 5. 曲轴 位 置 传感器 ; 
6. 信和 号; 7. 转速 表 信号 ! 8. KARE, 9. 初级 线 图 ，10. 电子 点 火 控制 模块 11.12. 黑色 8 脚 直列 式 ECM 
线 东 配 线 接头 ，13. 喷 油 器 1、3、5; 14. 10AMP MERR, 15. 喷 油 器 2、4、6; 17.18.22. 去 点 火 开 
Жз 19. 15AMP ЕСМ 保险 丝 ，20. 24. 隔 板 配 线 接头 ，21. 电子 元 件 接地 ， 位 于 发 动机 左前 部 ;23. 10AMP 
指示 灯 保 险 丝 ，25. RRA, 26. 故障 指示 灯 
ЕСМ 内 , 1. EST 旁 路 ; 2. 3X 参考 商 电 压 ; 3. 3X 参考 低 电 压 ; 4. 喷 油 器 驱动 器 #1; 5. 喷 油 器 驱动 器 
#3, 6. 陆 油 髓 驱动 般 #5; 7. ОПЕКЕ #2, 8. 喷 油 器 驱动 器 #4; 9. 喷 油 器 驱动 器 #6; 10. 独立 点 火 
供电 11.12.13.14. 电源 接地 ，15. 氧 传感器 接地 
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севе рид ч ө ө өчле» AEE e 


ЕСМ 













2 


! 30AMP 
[э[—1\4+4ЕЕр——@_/^э—== 3 
4 


ш 5 
п б50ВЕМЛУНТ 79 6 


35DK GRN/WHT 
[5 |-702BLK/RED———? 


10 
п павер) 一 re- 一 11 
и: |2] au aa ОЛЕ 


73DK BLU/WHT- 
532BLK/RED——————~m 16 


ЕСМ 外 : 1. ЕДИН, 2.21. 发 动机 时下 右 侧 配 电 中 心 ; 3 ЖН ВЕ, 4-15. 点 火 开关 
保险 丝 ， 5，10AMP 发 动机 罩 下 右 侧 配 电 中 心 ! 6. 14. 31. 去 点 火 开 关 ; 7. 去 风扇 并 1; 8. 散热 器 风扇 继电器 
#23 9. 22. 27. 隔 板 配 线 接头 ，10. 60AMP 发 动机 畦 下 右 侧 配 电 中 心 ; 11. 著 电 池 供 电 ，12. 黑色 10 WE 
式 小 型 ECM 线束 配 线 接 头 ，13. 15AMP 发 动机 畦 下 右 侧 配 电 中 心 ，16. 去 散热 器 风 鹿 #2; 17. Ен, 
18. 燃油 泵 /ECM 保险 丝 ; 19. В+: 20. 去 指示 灯 ; 23. 燃油 泵 继电器 ; 24. 燃油 泵 主 配 线 接头 ; 25. 燃油 
ЖЕБЕ: 26. RAF, 28. 凸轮 轴 传 感 器 ，29. 黑色 8 脚 直 列 式 小 型 ECM 线 东 配 线 接头 ，30. 黑色 
10 脚 直列 式 小 型 线束 配 线 接头 ，32. 24X 曲轴 位 置 传 感 器 ，33. 黑色 8 脚 直 列 式 小 型 线束 配 线 接头 

ЕСМ A: 1 主 冷却 风扇 #1 继电器 控制 ，2. Жей #2 继电器 控制 ，3. 4. Жаң; 5. 燃油 泵 动 
作 ，6. 燃油 泵 反馈 ; 7. 凸轮 参考 信号 ;8. 3X 参考 低 电 压 及 24X 信号 ; 9，24X 参考 信号 
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ЕСМ 





ЕСМ 外 : 1. 灰色 10 脚 直列 式 小 型 ЕСМ 线束 配 线 接头 ; 2. 息 速 控制 马达 , з. 去 氧 传感器 、 数字 式 EGR 
及 空调 继电器 ; 4. 发 动机 四 下 右 侧 配 电 中 心 : 5. 空气 旁 通 电磁 阀 ; 6. 15. 20. 26. AKAK, 7. 1БАМР 点 
火 开关 保险 丝 ，8. MEREKA, 9. 10. 11. 黑色 10 脚 直列 式 小 型 ECM 线 东 配 线 接头 ，12. EGR 控制 电 
ЖЮ;13. 灰色 10 脚 直列 式 小 型 ECM 线 东 配 线 接头 ; 14. 10АМР 指示 灯 保 险 丝 ; 16. 24. 30. 34. 隔 板 配 线 接 
头 ; 17. 保险 丝 盒 ;18. 刹车 开关 ; 19. ТСС Й, 21. 10АМР 点 火 开关 保险 丝 ， RIIE КА НОНА 
心 ; 22. 去 冷却 风扇 继电器 #11, 23. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 ; 25. 车 速 传感器 ; 27. 10 АМР 指示 灯 保 险 丝 ; 28. 
二 档 齿 轮 起 动 开 关 ; 29. 保险 丝 盒 ; 31. 去 内 部 照明 灯 ，32. VSS 输入 ; 33. 仪表 板 模块 
ЕСМ 内 : 1. IAC 线圈 A ”高 电压 ; 2. IAC 线圈 A” 低 电压 ，3. IAC 线圈 В ”高 电压 ; 4. ТАС RE В 
EREE; 5. 二 次 空气 旱 射 空气 旁 通电 磁 阐 ，6，EVAP 碳 锐 吸 附 净化 ;， 7. EGR 电磁 闪 # 3 控制 ，8. ЕСЕ 
EEA #2 控制 ; 9 EGR EEA #1 控制 ; 10. ТСС 刹车 开关 输入 ;11. ТСС 动作 ; 12. 一 档 齿 轮 分 离 ; 13. 
四 档 齿轮 分 离 ， 14. ЧН А, 15. RABEN В; 16. 驻 车 / 空 档 位 置 分 离 ; 17. VSS 输入 高 电压 ; 18. 
VSS 输入 低 电压 ;19. 二 档 齿 轮 起 动 请 求 ，20. 车 速 缓冲 输出 〈 每 英里 4 000 脉冲 ) 
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тивне oma на: 
Кеа иин 


ЕСМ 





ЕСМ 外 : 1. 27. 隔 板 配 线 接头 ，2. 诊断 接头 : 3.12. 灰色 10 脚 直 列 式 小 型 ECM 线 来 配 线 接头 ; 4. %® 
却 液 温度 传感器 ; 5. 13. 29. 黑色 10 脚 直 列 式 小 型 ECM 线束 配 线 接头 ; 6. 节气 门 位 置 传感器 ;，7. 8, 黑色 10 
脚 小 型 线束 配 线 接 头 ! 9 灰色 10 脚 小 型 线 东 配 线 接头 ，10, 去 空调 压力 传感器 ，11, 进 气 压力 传感器 ，14. 
进 气温 度 传感器 ;15, 去 二 次 空气 喷射 、 数 字 式 EGR 、 空 调 继电器 及 EVAP ERA, 16. 发 动机 机 体 接地 ! 
17.30. 15АМР 点 火 开 关 保险 丝 ! 18. 22. 31. 去 点 火 开关 + 19. 32. 发 动机 时 下 右 侧 配 电 中心 ; 20. 氧 传感器 
21. 空调 制冷 剂 压力 传感器 23. МЮ, 24. 10АМР 仪表 板 保险 丝 ; 25. 空调 控制 总 成 ! 26. 空调 选择 开 
Эс, 28. 空调 压缩 机 继电器 : 33. 空调 压缩 机 离合 器 ，34. 爆 震 传感器 ! 35. 去 数字 式 EGR 、 氧 传感器 、 二 次 
空气 喷射 及 EVAP LEA . 

ECM 内 : 1. 诊断 开始 2. 串 行 信息 传输 ! 3. 冷却 液 温度 传感器 ; 4, TP 和 ECT 传感器 参考 低 电 压 : 5. 
TP 传感器 信号 ，6. 12. 5 伏 参 考 电压 ，7. MAP 信和 号，8. IAT 传感器 信号 ; 9. ТАТ, МАР 及 空调 压力 传 感 
器 参考 低 电 压 ! 10. 加 热 型 氧 传感器 信号 ，11. 空调 压力 信号 ，13. 空调 请 求 ，14. 空调 继电器 控制 : 15. Ж 
RERS 
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脑 管 脚 说 明 


A ` 


Ж 802 


空调 请 求 
空调 压力 信号 
燃油 泵 反馈 
燃油 泵 控制 深 绿 / 白 465 
581 
Al2 менан В 浅 蓝 582 
ж/а 


R 
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% 
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A 
A18 ТСС 刹车 开关 输入 信号 
А21 二 档 齿 轮 动作 请 求 
A22 一 档 齿 轮 分 离 ， 


ы [дат нн [иша эв 
ЕСЕ 





> 
2 
Ө 
С) 
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бә 
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B3 二 次 空气 喷射 空气 旁 通电 磁 间 429 
活性 左 维 428 
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CONTRS EY ODRE ЗВАНИИ 
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МАРА Ж 
МЕЖЕ ЛЕЛЯ A 此 
空调 控制 总 成 
空调 制冷 剂 压力 传感器 СШ 
燃油 泵 机 油 压 力 开关 C 脚 
燃油 泵 继电器 1 脚 
TCC EEN ЕЮ 
TCC HRA G 
TCC HER о 
TPS В 8 
刹车 开关 
二 档 齿 轮 起 动 开关 
TCC ЮС 
TCC ШЖ В 
МАРВ 
ТР5С 





ЕСТ В # 
Айа 5216 
风扇 继电器 #1 1 脚 

255518 9 В 

FE PE Wk it Ен ШО 

空调 压缩 机 继电器 2 脚 
故障 指示 灯 

PRERA АШ 

控制 电磁 章 B 肢 

BERA CH 

KEWER 


ж 
Ж 
ш 
є 
х 
ЗР 
Ш 
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ERS 管 脚 说 明 каже | 线路 编号 | 连接 元 件 
воз | 氧 传感器 接地 神 413 发 动机 接地 
овы | 熏 速 控制 马达 B HI нама | 《443 息 速 控制 马达 B 让 
B25 息 速 控制 马达 BLO 浅 绿 / 黑 | ан 
B25 | 息 速 控制 马达 A LO 浅 蓝 / 黑 ы | 息 速 控制 马达 C 有 
B27 | 急速 控制 马达 A HI 浅 蓝 / 白 | 441 息 速 控制 马达 DH 
вз р Т 深 绿 | зво 
B29 | 车 速 输入 黄 400 车 速 传感器 A 肢 
B30 | ЕТУ Ж 401 车 速 传感器 ВШ 
| | TPS А B 
B31 | 传感器 5V 灰 416 MAP CH 
| | 空调 压力 传感器 В 
“B32 | 电源 接地 黑 / 白 | aso 发 动机 接地 
|с! 电源 接地 ПЕЕ 发 动机 接地 
C3 | 点 火电 源 粉红 / 黑 439 
ы | 驻 车 / 空 档 位 置 开 
C11 驻 车 / 空 档 位 置信 号 758 434 А иеаз 
С12 喷 油 器 驱动 器 #3 
C13 喷 油 器 驱动 器 #2 
C14 喷 油 器 驱动 器 #1 
cis 喷 油 器 驱动 器 #6 жй | вв 






喷 油 器 驱动 器 #5 
电源 接地 














凹 轮轴、 曲轴 位 置 参 考 信号 
RAE) 


曲轴 位 置 参考 信号 
凸轮 轴 位 置 参考 信和 号 
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ТАТ 信和 号 




















凸轮 轴 位 置 传感器 ВО 
曲轴 位 置 传感器 C 脚 








爆 震 传感器 
曲轴 位 置 传感器 B 肢 
6 凸轮 轴 位 置 传感器 В 脚 


33 
423 电子 点 火 控制 模块 B 吐 
24 
72 





















4 电子 点 火 控制 模块 A R 





管 脚 说 明 连接 元 件 








凸轮 轴 传 感 器 参考 电压 HI 电子 点 火 控制 模块 E 脚 
电子 点 火 控 制 模块 F 脚 
Н #4 














正常 情况 /数据 


r/min (理想 转速 土 100) r/min 
г/тіп 电脑 设 定 


冷却 液 温度 85 一 109/185 一 223 











进 气温 度 10 一 80/50~176， 随 空气 温度 而 变 
| 29~48/1~2， 随 进 气 管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 
58~~114/2. 5~~5. 5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 














0. 29~0. 98 
0% 
100-900 (Æ) 
1—4 (Я) 
可 变 
110~156 

















油槽 号 码 0 或 1 (根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 





Yes/No Yes 





Open/Closed 闭环 控制 





点 火 提 前 角度 O- 可 变 





BRER 角度 С) 0 
BREE Yes/No No 








ЕСК1/ЕСК2 | ОМ/ОЕЕ ОРЕ 〈 随 电脑 指令 而 变 ) 





ЖЫЕН А, В OFF ( 随 电脑 指令 而 变 ) 





0 一 255 0 





百分比 可 变 





4. 


Yes/No Yes 《位 于 一 档 时 ，NO) 


Yes/No Yes 《位 于 四 档 时 ，NO) 











ТСС 刹车 开关 作用 /释放 释放 
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测试 质 目 


检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 





EGR3 


ОМ/ОЕЕ 


OFF ( 随 电脑 指令 而 变 ) 





息 速 控制 马达 
驻 车 / 空 档 位 置 


计数 


5~50 





P—N/R—D—L 


Р—М 





ТСС 模块 


ON/OFF， 作 用 /释放 


OFF 





系统 电压 


у 





燃油 泵 电压 





点 火 控制 3X 信和 号 


13. 5 一 14,.5 (可 变 ) 
13. 5~14.5 (JÆ) 





r/min 


可 变 





点 火 控制 24X 信和 号 


r/min 


可 变 





空调 请 求 


Yes/No 


No 





空调 离合 器 





空调 制冷 剂 压力 ， 


ON/OFF 


OFF 





Pa/V 


可 变 (根据 温度 而 变 ) 





KAA ДА 2 


ON/OFF 


OFF 





TAREKA 


ON/OFF 


OFF 





变速 器 模式 开关 





诊断 循环 
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ОМ/ОЕЕ 


ON (Zf, CFF) 





可 变化 








0 


$5.8 ЕНУ МЗ. 110.0) 一 一 Pontiac Grand Prix 
3.1L V6 МЕ (УІЧТ) 元件 布 置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| 电脑 装置 ，C1, 主 电脑 ! C2; 诊断 接头 ;， C3: 故障 指示 灯 ，C5: 电脑 接地 ; C6: RELA: Св. P 
ЖБЕК Со, 类 油泵/ 电脑 保险 丝 ;，C10: 电脑 电源 
C : 非 电脑 装置 , N1: WARENI Ni: 发 动机 温度 传感器 N6: 燃油 么 /机 油 压 力 开关 、 水 温 表 和 
KERET, N12: 燃油 压力 测试 接头 


(人 ) 传 感 器 ，A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ， D， 冷却 液 温度 传感器 ; E， 
曲轴 位 置 传感器 ，F， 车 速 传感器 ，J， 爆 震 传 感 器 ， K， 进 气温 度 传感器 ，M， 变速 器 档 
位 开关 ; S: 动力 转向 压力 开关 ; U， 空 调制 冷 剂 压力 传感器 


[控制 装置 ，1. 喷 油 器 ; 2. 息 速 控制 马达 ， з. 炊 油 泵 继电器 ; 5. 液 力 变 矩 器 (TCO 接头 ， 6. 电子 


点 火 控制 模块 ，8. 冷却 风扇 继电器 ; 12. EGR ШШ, 13. 空调 压缩 机 继电器 15. 活 
3:4: E RÉ AN 
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ee Re 
Миасса оу с 





16 -ae 人 2 一 250BRNN 50BRN 
15AMP 17 


: А 21 28 

ЕСМ 外 :1.7.15. 隔 板 配 线 接头 ;2. 诊断 接头 ;3. 变速 器 内 部 电磁 阀 总 成 ;4. ТСС 电 做 网 ;5. 11. 16. 去 
点 火 开关 ;6, 驻 车 / 空 档 位 置 开关 ;8. 车 速 传感器 ;9. 刹车 开关 ;10. 故障 指示 灯 ;12. 仪表 板 模 块 ;13. VSS 
输入 ;14. 发 动机 置 下 右 侧 配 电 中 心 ;17. 活性 碳 铅 电磁 痊 ;18. 19. 21. 23.28. 黑色 小 型 线束 配 线 接头 ;20. 
EGR # ҤЕ ЖЮ; 22. 27. 灰色 小 型 线束 配 线 接头 ;24. 进 气 压力 传感器 ;25. 去 空调 传感器 ;26. ОАЕ 
传感器 | 

ЕСМ 内 :1. 诊断 测试 ;2. PARER. ЛЕЛЕНИ КУС (4ТЄОЕ) ОШ ЖЖ ):4. ТСС 控制 (自动 变速 
RDS 一 档 上 俘 轮 开关 (4T60E);6. 四 档 齿 轮 开关 (4T60E);7. ЮРЕ  А‹(4Т6ОЕ);8. Чн В 

(4T60E);9. 驻 车 / 空 档 位 置 开关 (自动 变速 器 );10. VSS 低 电压 ;11. VSS 高 电压 ;12. MIL( 尽 快 检修 发 动 

机 ) 控 制 ;13. 速度 缓冲 输出 !14， EVAP 碳 馈 吸 附 控 制 ;15. EGR ЊМ #3;16. EGR ЊЕ + 2,17. ЕСК 
BEN #11;18. 21. 传感器 接地 ;19. 进 气 压力 传感器 信号 ;20，5 伏 参 考 电压 ;22. 冷却 液 温度 信号 
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10АМР ЕСМ 







ЗС 


465DK GRN/W. 






29 
wery—AM ppe jiso 
32 一 


ЕСМ 外 : 1.15. 25. 发 动机 四 下 右 侧 配 电 中 心 ; 2. 点 火线 图 ; 3. 接地 ; 4. 信号 ; 5. 曲轴 位 置 传感器 : 6. 
电子 点 火 控 制 模 块 ，7, 转速 表 信 号 ;$8. 28. 31. 32. 隔 板 配 线 接头 ; 9. 次 级 线 图; 10. 初级 线 图 ; 11. 喷 油 器 
1、3、5 12.13. 21. 22. 黑色 小 型 线束 配 线 接头 ;14. 喷 油 器 2、4、6; 16. 去 点 火 开 关 ; 17. 进 气 温度 传 感 
B 18. 去 黑色 小 型 线 东 配 线 接头 К, 19. 去 空调 压力 传感器 ， 20. 节气 门 位 置 传 感 器 ; 23. 灰色 小 型 线束 配 
线 接头 ，24. 去 B 十 ; 26. 去 指示 灯 ，27. 燃油 泵 继电器 ，29. 燃油 泵 ;30. 燃油 泵 机 油 压 力 开关 

ЕСМ В: 1. 旁 路 ，2. 点 火 控制 ，3. 参考 电压 ，4. 接地 ，5. 喷 油 器 驱动 器 1、3、5; 6. 喷 油 器 驱动 器 
2. 4. 6; 7. IAT 信和 号， 8.9. 传感器 接地 ;10. 节气 门 位 置 传感器 信号 ; 11. 5 伏 参 考 电 压 ; 12. ИЯ 
器 驱动 器 (B 十 ); 13. 燃油 泵 信号 
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ЕСМ 









41LT BLU/WHT: 
442LT BLU/BLK 
443LT GRN/WHT: 
444LT СКМ /BLK- 





= 412PP 
| Е | 15AMP 6 
` 5-——& a— [cz |——439РМК BLK: 
证 一 soBLK/wHT [в dA 495LT BLU/OR 
7 


30AMP 


10АМР 
[2] 650ВЕМ УНТ —@ 7 10 


ЕСМ 外 : 1. 灰色 小 型 线束 配 线 接头 ; 2. 息 速 控制 马达 ; 3. 电子 元 件 接地 , 位 于 发 动机 左前 部 ; 1. 氧 传 
感 器 ;5.10.16.25. 26. 去 点 火 开 关 ; 6. 13. 23. 隔 板 配 线 接头 ; 7. 动力 转向 压力 开关 ; 8.14. 蓄电池 供电 ;9 
散热 器 风扇 继电器 #1; 11. 爆 震 传感器 ; 12. 去 风扇 #1; 15. 散热 器 风扇 继 电器 #2; 17. 去 风扇 #2, 18. 
去 灰色 小 型 线束 配 线 接头 А; 19. 去 IAT 传感器 ，20. 去 黑色 小 型 线束 配 线 接头 K; 21. 空调 制冷 剂 压力 传 
感 器 ，22, 空调 选择 开关 ，24. ЖЕНИЛ Н; 27. 发 动机 单 下 右 侧 配 电 中 心 ; 28. 空调 压缩 机 离合 器 

ЕСМ 内 : 1. IAC 线圈 А 高 电压 ; 2. IAC 线圈 A ЕЕЕ, 3. IAC 线圈 B 高 电压 ; 4. IAC RE B 

低 电压 ，5，ECM 和 喷 油 器 驱动 器 接地 ，6. 氧 传感器 接地 ， 7. 氧 传感器 信号 ; 8 独立 点 火 供电 ; 9. 动力 
转向 信号 ，10. 爆 震 传感器 信号 ，11. 风扇 #1 控制 ，12. Юй #2 控制 ，13. 5 伏 参 考 电压 ， 14. 空调 压力 
信和 号 ，15. 传感器 接地 :16. 空调 请 求 ，17. 空调 控制 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 


管 脚 说 明 








息 速 控制 马达 В 
RARA #2 


活性 碳 铅 电磁 阅 
爆 霸 传感器 
空调 继电器 
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管 脚 说 明 
MAP 传感器 5V 
车 速 传感器 
点 火 控制 器 
传感器 接地 











RR 














TPS 传感器 5V 









EGR PÉN #3: 
TPS 传感器 信号 
冷却 液 温度 传感器 














空调 请 求 










二 档 齿轮 信号 (3T40) 
四 档 齿 轮 信和 号 (4T60E) 


20 
C21 空调 控制 开关 


MAP 信号 


C 






























变速 器 开关 (4T60E) 
三 档 信 号 (3T40) 


D3 
D4 










档 位 开关 (A/T) 


Т 
D16 动力 转向 压力 开关 
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四 、 检 修 参 考 数据 












测试 项 目 
发 动机 转速 


检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 


(理想 转速 士 100) r/min 










r/min 








r/min 





电脑 设 定 


















冷却 液 温 度 85~109/185~223 








进 气 温度 
进 气 压力 


10~80/50~176， 随 空气 温度 而 变 












29~48/1~~2， 随 进 气 管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 







大 气压 力 传感器 58~114/2.5~ 一 5.5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 
节气 门 角度 百分比 0% 








加 热 型 氧 传感器 


100 一 999〈 可 变 ) 





ЖЕ (ms) 1 一 4 〈 可 变 ) 




















短期 燃油 微调 计数 可 变 
燃油 供 油槽 油槽 号 码 0 或 1 (根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 









燃油 微调 动作 Yes/No 




























Open/Closed 
点 火 提前 角度 С) 可 变 
` ЭШНЕ Yes/No Мо 






ON/OFF OFF ( 随 电脑 指令 而 变 ) 
ЖР ШЕК А, В ОМ/ОЕЕ, ОМ/ОЕЕ OFF ( 随 电 脑 指令 而 变 ) 


百分比 可 变 


























Yes/No Yes (位 于 一 档 时 ，NO) 


Yes/No Yes 〈 位 于 四 档 时 ，NO) 
ТСС 刹车 开关 作用 /释放 释放 
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测试 项 目 


检测 动作 /单位 


正常 情况 /数据 





EGR3 


ОМ/ОЕЕ 





急速 控制 马达 


计数 


OFF ( 随 电 脑 指令 而 变 ) 








驻 车 / 空 档 位 置 


P—N/R—D—L 





TCC 模块 





系统 电压 


| 
ON/OFF， 作 用 /释放 








13.5-14,5 (AJÆ) 





燃油 泵 电压 


13.5 一 14.5 (可 变 ) 





点 火 控制 3X 信号 


r/min 





— 
点 火 控制 24X 信号 


r/min 





空调 离合 器 


Yes/No 








ON/OFF 





空调 制冷 剂 压力 





Pa/V 





АЮ 1. АА 2 


ON/OFF 


可 变 (根据 温度 而 变 ) 





OFF 





=ч жш 


ON/OFF 





变速 器 模式 开关 





诊 浙 循环 
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ОМ/ОЕЕ 


ОЕЕ 





ON СОЁЮН], OFF) 








0 





$5.9 大 普 里 克 斯 3.4 升 一 一 Pontiac Grand Prix 
3.4L (VINX) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 
脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| |] 电脑 装置 : C1: 主 电脑 Со, 诊断 接头 ;C3; 故障 指示 灯 ; C4: 电脑 电源 ; C5: 电脑 接地 ; Сб, 保 
RAR Св, 发 动机 右 侧 配 电 中 心 ，C11: 电脑 配 线 接头 
: Еа ВАЗЕ Е. Ni: ШШШ, N4， 发 动机 温度 传感器 水温 警告 灯 )，N5: 发 动机 温度 传感器 
(水 温 表 ); N6: 机 油 压力 开关 《机 油 压力 警告 灯 ); N7: 机 油 压力 传感器 (机 油 压力 
表 )，N8， 机 油 压 力 开关 СНЕ), Мэ. ЙИНЕ; 
Сева. A PAER в, жеж, с. 节气 门 位 置 传 感 器 ，D: оша ЕН, E ЖИ 
ERR F， 曲 轴 位 置 传感器 ，H， 进 气压 力 传感器 ， M， 变速 器 档 位 开关 ; N: 空调 压缩 
机 离合 器 ，S， 动力 转向 压力 开关 ， U: 空调 制冷 剂 压力 传感器 ，V， 冷却 液 液 面 高 度 传 感 
器 - 
[控制 装置 ，1. 喷 油 器 ， 2. 息 速 控制 马达 ，3. ШИЯ НИН, 5. 液 力 变 矩 器 (ТСС) Ek: 6. 电子 
点 火 模块 ; 7. 低速 冷却 风 户 继 电器 ; 8 高速 稚 却 风 腐 继电器; 10. ЕЕ ЕЈ, 12. 
EGR Ж 
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1493DK BLU 
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日 
[| 





420PPL 8 [жип [тп] 


=. 401PP Сг jio 
会 5È 00ҮЕ Св [11 


21 
|a | ТАОМ а 
п CAL 23 
22 Е = H] 650BRN/WHT: 25 
п 26 


[s] 400RN-e 27 
30 


28 =- ~N ———250В 250BRNTA] [ 28DK GRN/VYEL 寺 Alo116 
29 31 N 


250BRN 


[ma] 










699RED С1з |17 
698BRN А19 |18 
697LT BLU A4 ]19 


z 802BLK 802BLK— c5 [20 
37 一 432LT GRN 432LT GR c22 |21 
474GRY ү 74GRY— C7 |22 


808BLK. Clojz3 
10ҮЕ С16 |24 
39 40 


ЕСМ 3:1. 4.9.13. 隔 板 配 线 接头 ;2, 诊断 接头 ;3. 二 档 齿 轮 起 动 ;5. 自动 变速 器 TCC ш, 
6.18. 20. 25.28. 去 点 火 开关 ;7. 发 动机 单 下 配 电 中 心 ;8. 驻 车 / 空 档 开关 ;10. 去 障 板 配 线 接头 G1;11, FE 
传感器 ;12. 刹车 开关 ;14. 故障 指示 灯 ;15; 换 档 指示 灯 ;16. 指示 灯 保 险 丝 ;17. 仪表 板 ;19. 车 速 传感器 输 
入 ;21. 空气 继电器 ;22. 空气 转换 继电器 ;23. 26. 去 空气 控制 电磁 阀 ;24. 29. 点 火 开关 保险 丝 ;27. 去 空气 
30. 32. 33. 36. 40. 黑色 小 型 线 东 配 线 接头 ;31. 碳 包 吸附 控制 电磁 闪 ;34. EGR 电磁 国 ;35. 39. 灰色 小 型 
线束 配 线 接头 ;37. 进 气 压力 传感器 ;38. 冷却 液 温 度 传感器 

ЕСМ 内 :1. 诊断 测试 ;2. 品行 信息 传输 ;3. 变速 器 模式 开关 ;4. ТСС 控制 (自动 变速 器 );5. 一 档 齿轮 开 
关 ;6. 四 档 齿 轮 开关 ;7. 换 档 电 磁 阀 A( 自 动 变速 器 );8. WAERN B;9. 驻 车 / 空 档 开 关 ( 自 动 变速 器 )， 
10.11. VSS( 输 入 );12. MIL 控制 ;13. 换 档 灯 控 制 ( 手 动 变速 器 );14. 速度 缓冲 输出 ;15. 电子 空气 转换 电磁 
阀 控 制 驱 动 器 (手动 变速 器 );16. 碳 铅 吸附 控制 ;17， EGR ERR #3;18. EGR ERA 92,19. EGR 电磁 
A 11,20. 传感器 接地 ;21. 进 气 压力 传感器 信号 ;22.、 5 伏 参考 电压 ;23. 传感器 接地 ;24. 冷却 液 温 度 信和 号 

一 352 一 


ЕСМ 






450BLK/WHT—) 


СҮ ҮЕ Г 
Sm = 
В PPL | 

三 一 







31 

wor—c аас 

ЕСМ 外 :1. 15. 25. 发 动机 畦 下 右 侧 配 电 中 心 !2. 高 压 线圈 ;3. 接地 ;4. 信号 ;5. 曲轴 位 置 传感器 ;6. 电 
子 点 火 控制 模块 (ICM) ;7. 转速 表 信 号 ;8. 28. 32. 33. 隔 板 配 线 接头 ;9. 次 级 线圈 ;10. 初级 线圈 ;11. 喷 油 器 
1、3、5312. 13. 20. 21. 黑色 小 型 线束 配 线 接头 114. 喷 油 器 2.4、6;16. 去 点 火 开 关 ;17. 进 气 温度 传感器 ;18. 
去 黑色 小 型 线束 配 线 接头 !19. 去 空调 压力 传感器 ;22， 灰色 小 型 线 东 配 线 接头 ;23. 节气 门 位 置 传感器 ;24. 
去 B 十 ;26. 去 指示 灯 127, 燃油 泵 继电器 ;29. 燃油 泵 配 线 接头 ;30. 燃油 泵 机 油 压力 开关 ;31. 燃油 泵 

ЕСМ 内 :1. 旁 路 ;2. 点 火 控 制 (IC);3. 参考 电压 ;4. 接地 ;5. 喷 油 器 驱动 器 1、3、5;6. 喷 油 器 驱动 器 2、 
4,637. IAT 信号 ;8. 9 传感器 接地 ;10, 节气 门 位 置 传 感 器 信号 ;11，5 伏 参 考 电压 ;12, 燃油 泵 继电器 驱动 
器 (B 十 );13. 燃油 泵 信号 
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ЕСМ 外 :1. 灰色 小 型 线束 配 线 接头 ;2, 息 速 控制 马达 ,3. 电子 元 件 接地 ,位 于 发 动机 左前 部 ;4. 氧 传 感 
器 ;5.17. 25. 29. 去 点 火 开关 6. 23. 隔 板 配 线 接头 ;7, 风扇 继电器 #1;8. 动力 转向 压力 开关 ;9. 右 侧 配 电 中 
310.15. Жн Енн;11. 爆 角 传感器 ;12. 去 风扇 #1;13. 风扇 继电器 # 2;14. 去 隔 板 配 线 接头 ВІ, 
16.28. 点 火 开关 保 险 丝 ;18. 去 风扇 #2;19. 去 灰色 小 型 线束 配 线 接头 ;20. 空调 压力 传感器 ;21. 去 IAT 和 
黑色 小 型 线 东 配 线 接头 K ;22. 空调 选择 开关 ;24. 去 定 速 控制 和 离合 器 开关 ;26. 空调 继电器 ;27. 去 隔 板 配 
线 接头 J2;30. 发 动机 黑 下 右 侧 配 电 中 心 ;31， 空调 离合 器 线 图 

ЕСМ 内 :1.-IAC 线圈 A ”高 电压 ;2. ACREA ” 低 电 压 ;3. IAC RHB 高 电压 ;4. IAC 线圈 B (Е 
电压 ;5. ЕСМ 和 喷 油 器 驱动 器 接地 ;6. 氧 传感器 接地 ;7. 氧 传感器 信号 ;8. 独立 点 火 供电 ;9. 动力 转向 信 
号 ;10. 爆 震 信号 ;11. 风扇 #1 控制 ;12. 风扇 #2 控制 ;13，5 伏 参 考 电压 ;14. 空调 压力 信号 ;15. 传感器 接 
地 ;16. 空调 请 求 ;17. 手动 变速 器 离合 器 开关 信和 号 ;18. 空调 控制 
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А18 ЖАНЕ A 581 
空气 泵 继电器 (М/Т) 黑 / 粉 红 429 


A20 燃油 泵 
A22 传感器 接地 
故障 指示 灯 
诊断 测试 线 
信息 传输 线 
ТСС (A/T) 
换 档 指 示 灯 (M/T) 
车 速 信号 输出 
B10 点 火 信 号 
车 速 传感器 
点 火 旁 路 信号 褐 / 黑 424 
进 气温 度 传感器 
传感器 接地 
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НДР: ч, t 































TPS 传感器 5V 
EGR +В #3 
TPS 传感器 信号 
冷却 液 温度 传感器 
空调 请 求 
二 档 齿 轮 信号 (3T40) 
四 档 齿轮 信号 (4T60E) 
空调 控制 开关 
МАР 信和 号 
喷 油 器 (1、3、5) 
接地 



























































































变速 器 开关 (4T60E) 深蓝 
燃油 泵 继电器 深 绿 / 白 









喷 油 器 (2、4、6) 
接地 
档 位 开关 (A/T) 
接地 
电子 点 火 参 考 信号 HI 
动力 转向 压力 开关 














电子 点 火 参 考 信 号 LO 


一 档 信号 (4T60E) 
手动 变速 器 离合 器 开关 




















、 修 参考 数据 
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正常 情况 /数据 
(理想 转速 土 100) r/min 
电脑 设 定 
85~109/185~223 






































ж 





























































进 气温 度 С/°Е 10 一 80/50 一 176， 随 空气 温度 而 变 
进 气压 力 kPa/V 29~48/1~2， 随 进 气管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 
大 气压 力 传感器 kPa/V 58 一 114/2. 5—5. 5， 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 
节气 门 角度 0% 
100-1000 (可 变 ) 
ЕЕ] 毫秒 (ms) 1 一 4《〈 可 变 ) 
长 期 燃油 微调 计数 110~156 
控制 方式 Open/Closed 闭环 控制 
燃油 供 油 模 MASE 0 或 1 (根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 
爆 震 延迟 角度 С) . 0 
ОМ/ОЕЕ OFF 〈 随 电脑 指令 而 变 ) 
超速 /四 档 Yes/No Yes (位 于 四 档 时 ，NO) 
变速 器 模式 开关 ON/OFF ОМ (一 档 时 ，OFF) 
车 速 MPH, km/h 0 
液 力 变 矩 器 ON/OFF， 作 用 /释放 OFF 
кањ Vi 13. 5~-14.5 〈 可 恋 ) 


| 















АЮ 1, АЖЙ2 
动力 转向 压力 


кик 


离合 器 开关 


燃油 泵 电压 13.5~14.5 (JÆ) 
曲轴 转速 r/min 
空调 离合 器 ON/OFF 



















Pa/V 
ON/OFF 
标准 /高 压力 
百分比 
ON/OFF 


TE 〈 根 据 温度 而 变 ) 
OFF 
标准 
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$5.10 #8 1.6 升 一 一 Pontiac Le Mans 1. 61. 
(VIN H ) 元 件 布置 图 、 电 路 图 及 检修 参考 数 


一 、 元 件 布 置 图 





[JERSE C: EER: C2: 诊断 接头 ;C3; 故障 指示 灯 ; Са, 电脑 电源 保险 丝 ，C5， 电 脑 接地 ; 
C6， REAS: св. 燃油 泵 继电器 保险 丝 
С 非 电 脑 装置 ，N2， MAER N3: 机 油 压力 开关 ; Ми. 冷却 风扇 电阻 器 
(Она. A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D， 冷却 液 温度 传感器 ，F， 
车 速 传感器 ，M :变速 器 档 位 开关 
| | 控制 装置 : 1. 喷 油 器 ; 2. 总 速 控 制 马达 ; 3. 燃油 泵 继电器 ，4. 分 电器 ; 8. 冷却 风衣 继电器 ;， 6. 2 


调 压 缩 机 继电器 ，10. 点 火线 图 
一 358 一 


二 、 电 路 图 


ECM 





т) р 





ПАХ 










ШШ 


1 RED/YEL 
8 У в REDT- RED YE 
10AMP 
RED/WHT/BLK: 


T 
bye toa 

т ДИНДИН 

Г) 

ш 
стала 
арау ре 









ЕСМ 外 : 1. 去 机 油 指示 灯 ; 2. 燃油 条 继电器 ; 3. ШЕЛ: 4. 去 分 电器 ; 5. ШЖ КЛ: 6.7. 
易 熔 连接 8. ЖЛ, 9.11. 去 点 火 开 关 ; 10. 喷 油 器 ; 12. 故障 指示 灯 ; 13. 换 档 灯 〈 仅 手动 变速 器 ;14. 
刹车 开关 ，15. 三 档 开 关 ，16. 仅 自 动 变速 器 ，17. 诊断 接头 端子 上 
ЕСМ 内 : 1.2. 系统 接地 ， 3. 燃油 泵 继电器 驱动 器 输出 ; 4.5. 蓄电池 供电 输入 ; 6. 点 火 供电 输入 ; 7. Ж 
油 器 驱动 输出 ;8. 故障 指示 灯 ; 9. 喷 油 器 驱动 器 ( 低 电 压 ); 10. 换 档 灯 或 液 力 变 抢 器 控制 输出 ;11. 13. E 
线 接头 后 视图 ; 12. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ;，14. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ 










ВЕР/ҮЕ 
87 
RED/YEL 
20 — AMP F—12 
RED/YEL B+———e ~ \ pinki! 
和 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 RED/WHT 


RED/WHT 
A 


BRN 
ЕСМ 外 : 1. 空调 离合 器 控制 2. 6. 10. 去 点 火 开关 ; 3. 空调 高 压 开关 ; 4. 空调 低压 开关 ; 5. 空调 离合 
#8, 7. 空调 开关 ，8. 空调 于 缩 机 ;9. 高 压 水 温 风 户 开关; 11. 空调 电力 继电器 ! 12. 低速 冷却 风扇 继电器 


13. 高 速 冷 却 风衣 继电器 ; 14. 低速 风扇 电阻 器 ; 15. Ар 
ЕСМ ру: 1. 空调 离合 器 控制 ; 2. 空调 请 求 输入 ; 3. 空调 /冷却 风扇 请 求 ;! 4. 空调 高 速 冷却 风扇 控制 
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в ЕД 
Г | [1А 
шишиши 










8 В RED/YEL/BLK 


| BLU/RED—C¢—BRN 
7 Z [з -TAN——<€—BLK/WHT 
[1 —вк-———‹вкрг#нт———( сч 
BLK/WHT:- 
| жапше 
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ЕСМ 外 : 1. 诊断 接头 ! 2 氧 传感器 ，3. 冷却 液 温度 传感器 ， 4. 进 气 压力 传感器 ; 5. 节气 门 位 置 传 感 
器 ，6. BERDA, 7. 车 速 传感器 ，8. 驻 车 / 空 档 开关 ，9. (自动 变速 器 ) 

ЕСМ 内 : 1. 系统 接地 ， 2. 诊断 测试 ， 3. 申 行 信 息 传输 ，4， 氧 传感器 信号 ! 5. 氧 传感器 接地 ， 6. 冷却 
液 温 度 信 和 号; 7. ЕСТ/МАР #4, 8. МАР 信号 ; 9. 5 伏 参 考 电压 ; 10. TPS 信号 ; 11. TPS 接地 ; 12. IAC 
ЗША ЕЊЕ, 13. IAC 线圈 A ”高 电压 ; 14. IAC REB 高 电压 ; 15. IAC REB KEE; 16. ЖЖ 
信号，17. 驻 车 / 空 档 开关 ;18. 20. 配 线 接头 后 视图 19. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，21，32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ 





人 
| П 
о p= 
D 
т 
Не ' 


ЕСМ 外 : 1. 信号 发 生 器 ; 2. 电子 点 火 控制 模块 3. 分 电器 ; 4, 点 火 开 关 ; 5. 点 火线 圈 ; 6. 转速 表 线 


路 〈 在 线束 中 ) 
ЕСМ A: 1. 参考 低 电压 ; 2. 旁 路 ，3. 参考 高 电压 ; 4. 点 火 控制 ПС); 5.7. MRE 头 后 视图 ;6，24 


脚 A 一 B 配 线 接头 ; 8， 32 4 C 一 也 配 线 接头 
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三 、 检 人 收 参 考 数据 












10~90/50~194 


r/min 























29 一 48/1 一 2 〈 随 进 气 管 真 空 度 和 大 气压 力 而 变 ) 


















角 
计 
' 












0% 















17-1000 (不 定 》 


毫秒 (ms 


分 比 
数 





随 转 速 和 发 动机 负荷 而 变 





110145 (可 变 ) 





110~138 《可 变 ) 









0~1 (根据 空气 流量 和 转速 而 定 ) 





































OFF 











13.5~14.5 








标准 
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55.11 Ж $ 2.0 #—— Pontiac Sunbird 2. 01. 
(VINH) THAER, ЯН. МЕЙ 
说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| ] 电 脑 装置 ст. 主 电脑 ，C2: 诊断 接头 ， C3: 故障 指示 灯 ; C4: жанса, Со, 电脑 接地 ; C6: 
юна, св. 燃油 泵 测试 接头 
:“: 非 电脑 装置 ，N1: ШШШ, ，N17， 活 性 丰饶 
CO 传感器: л. 进 气 压力 传感器 ; B 氧 传感器 ; С. 节气 门 位 置 传感器 ，D: 冷却 波 温度 传感器 ; Fl1: 
车 速 传感器 (A/D); F2: PRERE (М/Т), М. 变速 器 档 位 开关 ; Т. 进 气 温度 传 感 
器 ; О: 空调 制冷 剂 压力 传感器 : Z， 曲 轴 位 置 传感器 
[| 控制 装置 1. 喷 油 器 ，2. 急速 控制 马达 ，3. 类 油泵 继电器 ，5. WIRE (TCO BEN: 8. 冷 
却 风扇 继电器 ; 13. 空调 压缩 机 离合 器 继电器 ; 14. 电子 点 火线 图 总 成 ; 16. 活性 碳 负电 
ЖЕ; 17. ЕСЕ EÉN 
一 364 一 


二 、 电 路 图 


ECM 


Ew] 135DK GRN/WHT —=- 11 





ЕСМ 外 : 1. Æ ТСС (自动 变速 器 ); 2. 去 电子 刹车 控制 模块 (BCM); з. 发 动机 接地 ; 4, 诊断 接头 ， 
5. 去 点 火线 图 总 成 ，6- MERR 7 进 气 压力 传感器 ，8. 节气 门 位 置 传感器 ;9 空调 制冷 剂 压力 传感器 ; 
10. 冷却 液 温度 传感器 ，11. 去 水 温 表 ，12. 进 气温 度 传感器 . 

ЕСМ 内 :1. 诊断 测试 ; 2. 3. ЕСМ 接地 ; 4. 氧 传感器 接地 ; 5， 串 行 信息 传输 ! 6. 氧 传感器 信号 ;7. МАР 
传感器 接地 ; 8. MAP 传感器 信号 ! 9. 5 伏 参 考 电 压 ; 10. TP 传感器 信号 ; 11, 空调 制冷 剂 压力 传感器 信号 ， 


12. ЕСТ 传感器 信号， 13. ТАТ 传感器 信号 ，14. 传感器 接地 ， 15.17. 配 线 接头 后 视图 ; 16. 24 脚 A 一 B 配 
线 接头 ; 18，32 脚 C 一 D 配 线 接头 


一 365 一 


ЕСМ 


ошод 
R9P9QR9 poonoo О p 


оп 
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ЕСМ 外 :1. 去 B 十 ;2. 去 电子 刹车 控制 模块 (EBCM );3. 供电 配 线 接头 ;4. 易 熔 连接 :5. 14. 去 点 火 开 
关 ;6. 燃油 泵 保险 丝 ;7. 去 仪表 板 ;8. 燃油 泵 继电器 ;9. 机 油 压 力 开 关 ;10. 燃油 泵 测试 接头 ;11. 燃油 泵 ;12. 
喷 油 器 ;13. 点 火 模块 配 线 接头 ;15，ECM 保险 丝 ;16. 发 动机 接地 ;17. 点 火线 圈 驱 动 器 ;18. 电子 点 火线 图 
总 成 ;19. 去 转速 表 ;20. 传感器 配 线 接头 ;21. 曲轴 位 置 传感器 

ЕСМ 内 :1. 保 活 存储 器 (B 十 );2. 燃油 泵 继电器 控制 ;3. 喷 油 器 驱动 器 1、4;4. 喷 油 器 驱动 器 2.3;5. 点 
火 供电 ;6. 喷 油 器 接地 ;7. 氧 传感器 接地 ;8 点 火 控制 A19. 点 火 控制 B;10. 转速 表 ;11. 参考 高 电压 ;12. 
参考 低 电压 ;13. 屏蔽 保护 ;14. 16. 配 线 接头 后 视图 !15. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ;17，32 Ср 配 线 接头 
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ЕСМ 


13 
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39PNK/BLK: паге 


киеси GRN/YE 





ЕСМ 外 ; 1. 去 雨刷 / 除 者 开关; 2. 去 便利 设备 中 心 ; 3. 故障 指示 灯 ; 4. 去 点 火 开 关 ; 5. 去 除 雾 继电器 ; 
6. 去 ABS 指示 灯 模 块 ，7. 10AMP 仪表 保险 丝 ，8. 刹车 开关 ; 9. 去 仪表 板 跨 接线 配 线 接头 ，10. = РШЕ 
开关 ; 11. TCC ERA (自动 变速 器 ); 12. 诊断 接头 端子 F， 13. 去 刹车 变速 器 换 档 联 锁 BTSI); 14. 换 档 
灯 ; 15. 仅 手动 变速 器 ; 16. EGR AERA: 17. 去 空调 压缩 机 离合 器 控制 继电器 ; 18. 活性 碳 镶 于 力 控 制 
A; 19. 息 速 控制 马达 ; 20. 车 速 传感器 ， 21， 去 仪表 板 

ЕСМ 内 : 1. MIL (检修 发 动机 ) 控制 ; 2，TCC 或 换 档 灯 控 制 ; 3. EGR ERAH: 4 КИНЕ Ы, 
5. IAC 线圈 A 高 电压 !6. IAC 线圈 A” 低 电压 ;7. IAC 线圈 B 高 电压 ;8. ТАС 线 图 B КЕЕ; 9. VSS 
信号 СЕЊ); 10. VSS 信号 (高 电压 ); 11. 车 速 信号 (输出 ); 12.14. 配 线 接头 后 视图 ; 13. 24 A-B 
配 线 接头 ;， 15. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ 





SOBLK/WHT. 
| Гев] 
之 [| 


LZ 


ECM ЭК: 1, 空调 保险 丝 ; 2 空调 选择 开关 ，3. 9, 去 点 火 开关 ; 4, 空调 压缩 机 继电器 ; 5. 空调 压缩 机 
离合 器 ; 6. 去 秦 发 排放 压力 控制 阀 ; 7. 仪表 保险 丝 ; 8. 去 EGR 控制 阀 继 电器 线 图 ; 10. 散热 器 风 户 继电器， 
11. Æ ЕВСМ; 12. 去 ABS 继电器 13. 去 发 电机 ; 14. 易 熔 连接 : 15. 散热 器 风扇 16. 去 B 二 ;17. 驻 车 / 
空 档 位 置 开关 

ЕСМ 内 : 1. 空调 请 求 ，2. 空调 继电器 控制 ，3. 冷却 风扇 继 电器 控制 ，4. 驻 车 / 空 档 位 置 PNP 开关 # 
5.7. 配 线 接头 后 视图 ; 6. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，8，32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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管 脚 说 明 


连接 元 件 














EGR E EAH 


EGR # thi E К 








3741 








а ТЕРКИ E 7] FE Ф| Н 









ТСС 或 换 档 灯 控制 


ТСС EEA DE (A/T) 
换 档 指示 灯 M/T) 












故障 指示 娄 控 制 














故障 指示 灯 












































































B 














B 








A6 转速 信号 Н 121 у m 
А7 кхе | илк ә 电子 点 火 模块 1 隐 
МАРС 
A8 参考 电压 5V Ж 474 TPS А 肢 
| _| 调制 冷 剂 压力 传感器 ВО 

A9 保 活 存 储 器 红 E 2 E EWER 

A10 1 保 活 存储 器 | 红 2 [ж ера: 

А11 | МАР 传感器 接地 ~ Ж 455 МАРА Ж 

А1? L І ЕСМ 接地 р ж/а 551 发 动机 接地 

в | 空调 继电器 控制 ТҮ ә | 空调 压缩 机 继电器 зов 

B2 1 冷却 风 户 继电器 控制 深 绿 / 白 335 冷却 风扇 继电器 87 脚 
aae | э | @йюмзйви 

B4 ТАСВ ВІО ваге 444 和 急速 控制 马达 А 脚 






IAC Ж АТО 


5 
[этш 

s 

а oem | 




















































浅 蓝 / 黑 442 息 速 控制 马达 C 脚 
浅 蓝 / 白 Г 441 息 速 控制 马达 DH 
к/а 380 Ез ЭНЕ Е 26 C 鹃 
白 / 黑 451 诊断 接头 ВЖ 
АТВ [| 











ЕСТ ВЖ 





浅 绿 MAP B 脚 





TPS СЖ 


电子 点 火 模块 3 脚 
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RE 


管 脚 号 管 脚 说 明 配 线 颜 色 线路 编号 连接 元 件 
C2 点 火 控制 В Ж 485 电子 点 火 模块 4 脚 
C3 


车 速 信号 HI 浅 蓝 1232 Е АШ 
车 速 信号 输出 
c 车 速 信 号 LO 深 绿 / 黄 


5 1233 车 速 传感器 В 脚 


12 
C8 氧 传感器 接地 福 413 发 动机 接地 
C9 屏蔽 450 


С10 燃油 系 继电器 控制 深 绿 / 白 465 燃油 泵 继电器 86 肢 



























仪表 板 









































С 喷 油 器 驱动 器 (2. 3) 浅 


12 绿 
Т 
C16 


黑 / 白 450 


468 喷 油 器 并 2、 共 3 BE 
50 发 动机 接地 
67 


4 
4 喷 油 器 51. навй 





















发 动机 接地 


发 动机 接地 
诊断 接头 A 脚 
ТАТА 脚 

ECT A Ж 
TPS B 脚 
ЗНО AEH ERRE A 脚 


信息 传输 в 461 诊断 接头 M E 
D5 驻 车 空 档 位 置 开 关 H/R 434 驻 车 / 空 档 位 置 开 关 A 脚 
空调 选择 开关 
空调 压缩 机 继 电 恬 30 肢 


D10 参考 电压 HI 浅 绿 483 曲轴 位 置 传感器 


、 检 修 参 考 数据 
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黑 / 白 450 

















D8 空调 请 求 浅 绿 66 





























测试 项 目 检测 动作 /单位 
冷却 液 温度 Cc/ 


正常 情况 /数据 







RE 


°F 
' 
氧 传 感 器 ÆR (ту) 100 一 999 (不 定 》 


点 火 提前 角度 С) 18〈 随 转速 和 发 动机 负荷 而 变 ) 
1 一 50 
P-N 


















y 
了 


计数 
计数 
计数 


И 


ОҒЕ і 08 С аА 
зажав ON/OFF 
уу 
y 
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$ 5. 12 ХИ E 3.1 升 一 一 Pontiac Sunbird 3.1L 
(VIN 下 ) 元 件 布 置 图 、 电 路 图 、 电 脑 管 脚 说 
明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





Јава, сі. 主 电脑 ， C2: 诊断 接头 : Сз. 故障 指示 灯 ; C5: 电脑 接地 ; C6: 保险 丝 盒 ; C8: Ж 
油泵 测试 接头 ，C9; 燃油 泵 电脑 保险 丝 ，C10， 电脑 电源 
г ра МЕЕ. М1. HAERA, Na: 发 动机 温度 传感器 ; N6: 燃油 泵 /机 油 压 力 开关 、 水 温 表 和 
水 温 警 告 宁 ;N12， 燃油 压力 测试 接头 
ORES: 和 A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ，D: 冷却 液 温度 传感器 ;EE 
曲轴 位 置 传感器 : 下 ， 车 速 传感器 J]， 爆 震 传 感 器 K， 进 气温 度 传感器 ，M， ЖЕНЫ 
位 开关 ; S: 动力 转向 擂 力 开关 ，U， 空 调制 冷 宣 压力 传感器 
[| 控制 装置 : 1. 项 油 器 ，2、 息 速 控制 马达 ， з. 燃油 系 继电器 ; 5. 液 力 恋 矩 器 (ТСС) 接头 ; 6. 电子 
点 火 控 制 模块 ，8. 冷却 风扇 继电器 ! 12. EGR ШЖ], 13. 空调 压缩 机 继电器 ; 15. 活 
ARREA 
— 372 — 






Е |а 1233DK GRN/ YEL; 
Ж CY 1232LT BL 


9 






оне 





ЕСМ 90: 1. 去 TCC 控制 ，2. 5.10. 仪表 板 配 线 接头 ; 3. 发 动机 线束 配 线 接头 ，4. 诊断 接头 ，6. 氧 传 
感 器 ，7. 发 动机 毛 地 ， 8. 车 速 传感器 ，9, 位 于 变速 器 上 ，11, 去 车 速 表 ; 12. 进 气温 度 传感器 ，13. 节气 门 
位 置 传感器 ; 14. 16. 去 空调 制冷 剂 压力 传感器 , 15. 冷却 液 温度 传感器 , 17. 进 气 压力 传感器 ; 18. EREE 
器 19. 直列 式 喷 油 器 配 线 接头 

ЕСМ ру. 1. 诊断 测试 ，2. 系统 接地 ， 3. 喷 油 器 驱动 器 接地 ; 4. 系统 接地 ，; 5. 串 行 信 息 传 输 ，6. 氧 传 
感 器 接地 ; т. 氧 传感器 信号 ; 8，VSS 低 电压 ; 9，VSS 高 电压 ; 10，VSS 输出 每 英里 4000 脉冲 ); 11. MAT 
信号 ;12.16. 5 伏 参 考 电 压 ，13. TP 传感器 信号 ，14. 18. 传感器 接地 ， 15. 冷却 液 温度 信号 ; 17. MAP È 
5, 19. 爆 震 信和 号 ，20. 22. 配 线 接头 后 视图 : 21. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ;23. 32 脚 C 一 DD 或 E 一 F 配 线 接头 
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ЕСМ 
















442LT BLU/BLK: 
ALT GRN/WHT. 






444LT GRN/BLK. 
I/P HARN. CONN. 


A 
SOBLK/WHT 
Е r hH 
4MORN/BLK 
M 
$ 


am у — 
10АМР 










上 
[ш] 


am) 





120GRY 
25 120GRY—{ Hi }— 26 


ECM 外 :, 1. 息 速 控制 马达 ; 2. 去 自动 门 锁 ; 3.10. 发 动机 接地 : 4. 驻 车 / 空 档 开关 ， 5. 20. 21. 25. 隔 板 
配 线 接头 ，6. 去 点 火 开头 ;7. 喷 油 器 2、4、6; 8. 喷 油 器 1、3、5; 9. 点 火线 圈 总 成 ，11. 接地 ; 12. 曲轴 
位 置 传感器 ; 13. 信和 号; 14. ЖАЗ, 15. YRRWR 16. 电子 点 火 控制 模块 ; 17 RRA: 18. ERER, 
ыык, 22. 燃油 系 继电器 ; 23. 你 油泵 配 线 接头 ; 24. 燃油 泵 机 油 压 力 开 关 ; 26. 去 燃油 泵 ; 27. 转速 

号 

ЕСМ 内 ; 1. IACHE A 高 电压 ; 2. IAC REA AEK, 3. IAC 线圈 B 高 电压 ; 4. ТАС 线圈 В 
Ж ШЕ) 5. 驻 车 / 空 档 开 关 (自动 变速 器 ); 6. 点 火 ; 7.8. 喷 油 器 驱动 器 ; 9. 旁 路 ; 10. 点 火 控制 《IC); 11. 
参考 电压 ; 12. 接地 ; 13. 燃油 泵 继电器 驱动 (В+), 14. 系统 接地 ，15. 燃油 泵 信和 号 (PPSW); 16.18. 配 线 
接头 后 视图 : 17. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ，19. 32 C-D Е-Е 配 线 接头 
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ЕСМ 






11 上 
一 ~ 一 一 一 一 ~ 一 一 — — —456TAN/BLK 一 





[4 
27 
28 { [A}—532BLK/RED 
| І [гї 1 


29 一 


ЕСМ $h: 1. 20. 去 点 火 开 关 ; 2. 仪表 保险 丝 3. 4. 10.18. 仪表 板 配 线 接头 ;， 5. 故障 指示 灯 ; 6. 26. В 
СЯ, 7. 刹车 开关 ; 8. ДРОН Й, 9. 诊断 接头 ; 11, 换 档 灯 ; 12. ЕУАР 碳 铅 吸附 电磁 
R: 13. EGR BÆN, 14. 去 ТР, ТАТ 传感器 ，15. 空调 压力 传感器 ; 16. 去 МАР 传感器 ; 17. 去 空调 控制 
器 ，19, 空调 保险 丝 ，21. 空调 压缩 机 离合 器 ，22, 空调 离合 器 继电器 ，23. 动力 转向 压力 开关 ，24. ERE 
№ RREH), 25. 去 空调 继电器 和 发 电机 ; 27. KARRA ER, 28. 散热 器 风扇 ，29. 发 动机 接地 

ЕСМ 内 : 1. MIL 控制 ，2. 三 档 齿轮 信号 ;3. 二 档 齿轮 信和 号，4. ТСС 控制 ， 换 档 指示 灯 (手动 变速 
Р); 5. EVAP 碳 久 吸附 控制 ; 6. EGR ШЕ #3, 7，EGR ERR #28. EGR ERNY], 9. 传感器 接地 ， 
10. 空调 压力 信号 ; 11. 空调 请 求 ; 12. 空调 继电器 控制 ; 13， 动力 转向 压力 信号; 14. 冷却 风扇 控制 ; 15. 17. 
配 线 接头 后 视图 ，16. 24 H A 一 B 配 线 接头 ，18. 32 脚 C 一 DD 或 E 一 F 配 线 接头 ，19. 5 беж 
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三 、 电 脑 答 脚 说 明 


号 











管 脚 说 明 
MAP 传感器 5V 


配 线 颜 色 线路 编号 





名 


В 
E 
| ШИ 








А4 4 


ВА5 TPS 传感器 5V 






















74 
416 
诊断 接头 M 脚 
BA9 л & 461 
信息 传输 线 ПЕТТ" 
燃油 泵 继电器 深 绿 / 白 燃油 泵 继电器 5 脚 
诊断 接头 A 脚 
ВА12 系统 接地 Ж/А 450 
ТР5В 
ЕСТА 
ВВ5 传感器 接地 452 
接 А/С 压力 开关 A 脚 
ТАТА 脚 


BB6 MAP 传感器 接地 

BB9 车 速 信号 LO 
车 速 信号 HI 

.车速 信和 号 输出 


|73 А 8 
424 点火 模块 A 脚 
| 


BB10 


BB11 


深 绿 / 白 


刹车 开关 






7 旁 路 信号 5/8 
点 火 控 制 器 
空调 请 求 
BC11 喷 油 器 (2, 4, 6) 
ЖИН (1. 3, 5) 
BC16 蓄电池 电压 
BD1 系统 接地 ж/а 
BD4 二 档 信号 (3T40) 
Врв 喷 油 器 接地 Ж/А 


BD7 喷 油 器 接地 Ж/А 


8 


% 


gg 









BC12 


& 


Ж 
Е 


四 


467 
468 
2 
551 
3 


2 





450 
450 
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Му) 








| шя 
BD9 






参考 信号 HI 





息 速 控 制 马达 #B LO жала 


故障 指示 灯 Вла 
冷却 风 记 深 绿 / 白 
Е9 

















o | smse | we | o am 


/ 黑 



















ТСС ЖЮ B 脚 









19 
335 风扇 继电器 2 脚 
697 







诊断 接头 B 脚 
仪表 板 СШ 


燃油 泵 继电器 4 р 
机 油 压力 开关 DD 脚 









451 
120 















冷却 液 温度 传感器 я 







4 氧 传感器 


12 
413 发 动机 机 体 
4 . 






ә | EGR ШЙ СЮ 


422 (А/Т) 
456 (М/Т) 




















ТСС ВЮ 
仪表 板 F 脚 


КЕНЕ В 脚 
爆 震 传感器 
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管 脚 说 明 
空调 压力 传感器 
进 气 压力 传感器 
进 气 温度 传感器 






续 表 

















O awanan O ГНИ 
10005010, РЕЧТЕ 
29~48/1~2 〈 随 进 气 管 真空 度 和 大 气压 力 而 变 ) 
58~114/2.5~5. 5 随 高 度 和 大 气压 力 而 变 
was | ттт 
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a 
$ 
ё 
ж 
Ж 
六 
# 
















Ra 







测试 项 目 检测 动作 /单位 正常 情况 /数据 


ANTER ONVOFF ， 作 用 /释放 ОЕЕ 











系统 电压 V 13. 57-14.5 (TÆ) 
13. 5 一 14. 5 (可 变 ) 


可 变 













| 


可 变 
空调 离合 器 ON/OFF OFF 


空调 制冷 剂 压力 Ра/У 


РЕША B ОРЕ ( 随 电脑 指令 而 变 ) 
低档 /一 档 Yes/No Мо 《〈 位 于 一 档 时 ，Yes ) 
变速 器 模式 开关 ОМ (二 档 时 ，OFF) 


Yes/No 
Yes/No 



















可 变 (根据 温度 而 变 ) 












标准 
OFF 〈 随 电脑 指令 而 变 ) 


























No Е, Ч, Yes) 








Мо (在 四 档 ，Yes) 
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$5.13 运动 子弹 X 3.1 升 一 一 Pontiac Trans 
Sport 3.11, (VIN D) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





| еви. C1: 主 电脑 ; C2: 诊断 接头 ; СЗ. 故障 指示 灯 ; С5: 电脑 接地 ; C6: RER: C8: Ж 
油 泰 测试 接头 ; C9: 燃油 泵 保险 丝 和 电脑 电源 , C10: 调整 正 时 接头 : C11: 发 动机 接地 ， 
С12:; 人 爆 震 传感器 ， С13; 车 速 传感器 
С ЧЕ ЫШ. Ni: ВО БАД N2: AYERI 
人 传感器 ，A， 进 气压 力 传感器 ，B， 氧 传感器 ，C， 节 气门 位 置 传感器 ， D， 冷却 液 温度 传感器 ，F， 
车 速 传感器 ; С. 爆 震 传感器 ; Н. 机 油 压力 开关 控制 的 油泵 ); J: 空调 低压 开关 ; К. 空 
调 高 压 开关 ; 1. 空调 风扇 开关 
[ | 控制 装置 ，1. 喷 油 器 ，2. 息 速 控制 马达 ，3. 燃油 泵 继电器 ，4. 冷却 风 南 继电器 ;5. 液 力 变 矩 器 


(ТСС) 接头 ，6. 分 电器 ，6a. 高 压 线 图 ; 7，EGR ERN; 8. 冷却 风 房 继电器 ，9. 空 
调 玉 缩 机 继电器 
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ЕСМ 












3 551TAN/WHT 
ї 
= | 
| 413TAN— De is 


5 


ЕСМ 外 :1. Æ ТСС, 2. 13. 21. ARA АЈ Во Ж 03. 发 动机 接地 ;4. 诊断 接头 ;5. 发 动机 接地 ; 
6. 19.22. 发 动机 线束 配 线 接头 #1" ;7. 10. 15. 23. 26. 发 动机 线束 配 线 接 头 #2"“ ;8, 氧 传感器 ;9. 驻 车 / 空 
档 位 置 开关 ;11. 20. 去 点 火 开关 ;12. 车 速 传感器 ;14. 速度 缓冲 器 ;16. 冷却 液 温 度 传感器 ;17. 节气 门 位 置 


传感器 ;18. 进 气 压力 传感器 ;24.EGR 控制 电磁 阅 ;25. 去 起 动机 线圈 ;27. 息 速 控制 马达 
* :发 动机 线束 配 线 接头 #1 位 于 右前 基 板 ; * * :发 动机 线束 配 线 接头 #2 位 于 右 碱 振 塔 
ЕСМ 内 :1. 串 行 信息 传输 ;2. 诊断 测试 ;3. 4. 系统 接地 ;5. 氧 传感器 接地 ;6. 氧 传感器 信号 ;7. 驻 车 / 空 
档 位 置 开关 (自动 变速 器 ) ;8. 车 速 信号 (每 英里 2 000 脉冲 );9. 冷却 液 温 度 (ECT) 信 号 ;10. 14. 传感器 接地 ; 
11. TP 传感器 信号 ;12. 5 伏 参 考 电压 ;13，MAP 信号 ;15. EGR 控制 电磁 阀 ;16. 曲轴 信号 ;17. ТАС 线圈 A 
тг 


高 电压 ;18. IAC 线圈 A” 低 电压 ;19. IAC 线圈 B 高 电压 ;20. IAC 线圈 В 低 电 压 ;21. 23. 配 线 接 头 后 
视图 ;22. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 ;24. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 
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ы ASETADA. ылаиык 





ЕСМ 





ЕСМ 外 :1.14. 22. 仪表 板 直 列 式 配 线 接头 ;2，ECM 保险 丝 !3, 爆 震 传感器 控制 模块 ;4. 5. 23.29. 发 动 
机 线 东 配 线 接头 &2°' ;6. ШН 81,7. 爆 震 传感器 ;8. 9. 16. 20. 发 动机 线束 配 线 接头 #1°;10. 喷 油 器 
#2{11.25. 去 点 火 开关 ;12. 仪表 保险 经 ;13, 故障 指示 灯 ;15. 刹车 开关 ;17. ТСС RAN: 三 档 齿轮 开 
关 ;19. 诊断 接头 ;21. 信号 发 生 器 !24.、 电子 点 火 控制 模块 126. 初级 线圈 ;27. 去 转速 表 ;28. 设 定 正 时 接头 

* :发 动机 线束 配 线 接头 #1 位 于 右前 转 板 ; * * :发 动机 线 东 配 线 接头 #2 位 于 右 减 振 塔 

ЕСМ 内 :1. 点 火 供电 ;2. 推迟 点 火 (KS);3. 喷 油 器 #1 驱动 ;4. 喷 油 器 #2 驱动 ;5. МП (尽快 检修 发 


动机 ) 控 制 ;6，TCC;7，EST38. 参考 电压 ;9. 385,10. 参考 接地 ;11. 13. 配 线 接头 后 视图 ;12, 24 脚 A 一 B 
配 线 接头 !14. 32 脚 C 一 D 配 线 接头 
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ЕСМ 
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1 
Кани 


5 
акло 


15А 
702BLK/RED. 
i ү ории 
А ном 


рч 
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9 = 10 
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SE 603DK GRNVWHT вз |2 
11 
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73DK BLU/ WHT. 





[B |--553в1.К/РМК 
20 
A и! 
21 


ЕСМ 外 :1. 散热 器 风扇 继电器 ;2. 14. 易 熔 连接 ;3， 去 起 动机 ;4. 去 空调 控制 总 成 ;5, 点 火 开 关 保 险 丝 ; 
6.19. 去 点 火 开关 ;7, 发 动机 线 东 配 线 接头 #2*' ;8. 20. 散热 器 风扇 ;9. 13. 21. 发 动机 接地 ;10. 空调 压力 
开关 ;11. 发 动机 线束 配 线 接头 #1" ;12, 超过 1380kPa ,开启 ;15. 散热 器 风扇 继电器 ;16. 去 ABS 动作 继 电 
器 ;17. 去 空调 控制 总 成 !18. 点 火 开关 保险 丝 ;20; 散 热 器 风扇 


* ;发 动机 线 东 配 线 接头 #1 位 于 右 围 板 ; * * :发 动机 线束 配 线 接头 #2 位 于 右 减 振 塔 
ЕСМ 内 :1.3. 冷却 风扇 控制 ;2. 冷却 风扇 请 求 ;4. 6. 配 线 接头 后 视图 ;5， 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ;7. 32 脚 


C 一 DD 配 线 接头 
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ЕСМ 


6 
1 | | 5 二 
=n , 
10A 4 Б< 8400RN— C16]B+ 
400RN 8400RN— Bl |Bp+ 
465DK GRN/WHT. А |1 
в HsiasoBLk/wHT А12]? 







9 -=в-490КЕР. 


14 
120GRY 12oGRY 一 人 в? |з 





350PNK /WHT 
15А 23 


66LT BLU 66LT BLU C7 [5 12 


26 27 
25 
pieke GRN a 730LT BLU 区 全 67LT BLU | Be |6 
31 

28 29 30 

一 一 一 一 一 地 一 一 一 一 一 
33 
= 35 





150BLK 459DK GRN/WHT [DH А2 


36 66LT GRN4 C7 |8 





40 


peker GRN пп 730LT Tren BLU-[D3HL Bs |9 


43 
41 42 


ЕСМ 外 ;1. 21.37. 去 点 火 开 关 ;2. 燃油 条 保险 丝 ;3. 仪表 板 直 列 式 配 线 接头 ;4. 去 起 动机 线圈 ;5 РН 
连接 ;6. 20. 23. 31. 35. 36. 44. 发 动机 线束 配 线 接 头 #1" ;7. 8.16. 发 动机 线束 配 线 接头 #2"“ ;9. 燃油 泵 测 
试 接头 ;10. 燃油 泵 继电器 ;11. 发 动机 接地 ;12. 燃油 泵 机 油 压 力 开关 ;13. 14. 25. 仪表 板 配 线 接头 ;15. 去 仪 
表 板 ;17. 仅 选用 前 空调 (C67);18. 空调 压缩 机 离合 器 ;19. 空调 压缩 机 继电器 ;22. 38. 去 点 火 开关 保险 丝 ; 
24. 去 空调 控制 总 成 ;26. 空调 低压 开关 ;27, 空调 高 压 开关 ;28. 去 空调 控制 总 成 ;29， 空调 制冷 剂 压力 低 于 
276kPa, 开 启 ;30.42. 空调 制冷 剂 压力 超过 3034kPa ,开启 ;32. 仅 选 用 后 空调 (C34) ;33. 空调 压缩 机 离合 器 ， 
34. 空调 压缩 机 继电器 ;39. 空调 制冷 剂 压力 传感器 ;40. 去 空调 控制 总 成 ;43. 压力 超过 296 一 338kPa , 空调 
压力 循环 开关 闭合 , 低 于 159 一 172MPa ,开启 

* ;发 动机 线束 配 线 接头 #1 位 于 右前 围 板 ; x * :发 动机 线束 配 线 接 头 #2 位 于 右 减 振 塔 

ЕСМ 内 :1. 燃油 系 继电器 驱动 (B 十 );2. 系统 接地 ;3. 燃油 泵 信号 (PPSW ) ;4 空调 压缩 机 控制 ;5. 空调 
压缩 机 输入 ТСС;6. 空调 请 求 信号 (选用 前 空调 );7， 空调 压缩 机 榨 制 ;8. 空调 压缩 机 输入 TCC ;9. 空调 请 求 
信和 号 (选用 后 空调 );,10. 12. 配 线 接头 后 视图 ;11. 24 脚 A 一 B 配 线 接头 ;13. 328 C-D 配 线 接头 
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三 、 电 脑 管 脚 说 明 


管 脚 说 明 





燃油 泵 继电器 


连接 元 件 








燃油 泵 继电器 85 脚 





空调 控制 系统 
ўа YE ЖЕМЕ нн ЖКН 


A/C 继电器 86 脚 





Е Н ВЕ A 丢 








故障 指示 灯 


-下 





点 火 控 制 电脑 











ТСС ERR] (A/T) 


信息 传输 线 
| 





诊断 测试 线 


仪表 板 СШ 





爆 震 传感器 ВО 
仪表 板 ЕШ 





TCC EKA р 
诊断 接头 F 脚 
仪表 板 Н 脚 





е 


仪表 板 ] 脚 
诊断 接头 下 县 





白 / 黑 





车 速 传感器 信和 号 


仪表 板 ЕШ 
诊断 接头 B 脚 
仪表 板 KA 
车 速 传感器 





传感器 接地 


进 气压 力 传感器 A 脚 











系统 接地 


仪表 板 D 脚 
诊断 接头 AR 





ЖЕЙ 


© h OL ЕН, ЇЧ 





燃油 和 泵 信号 


仪表 板 JA 
燃油 泵 继电器 30 脚 
机 油 压 力 开关 DH 





接地 参考 信号 
电子 点 火 参考 信号 HI 


分 电器 DH 








分 电器 В 








爆 震 传感器 


GD 空调 请 求 信号 
(бз) 空调 请 求 信号 


空调 风扇 信号 





. 爆 震 传感器 CH 





А/С 高 压 开关 A 脚 
А/С 高 压 开 关 B 脚 














А/С 风扇 继电器 A 脚 





档 位 开关 AR 
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续 表 


АП й 冷却 风扇 F 脚 
(前 ) 冷却 系统 空调 开关 A 脚 


| mn | me | | ame 
| msm [саша | ы | seeman | 


Ө Ж ШК НА  вйёйпж HALO | 浅 蓝 / 黑 息 速 控制 马达 B 脚 
слот [шг 


节气 门 位 置 传感器 5V TP Жа 


МАР 传感器 C 脚 


| 
Oo e 
ы [жне [= 
[жая [кю [= 























СІ 深蓝 / 白 473 

































416 








Же Л, ЕВ. ЕЮ 


551 | 发 动机 机 体 
ЕСТ 传感器 А 脚 
ТР 传感器 B 胸 

















тШ АЖ 












分 电器 С 
正 时 接头 











氧 传感器 
氧 传 感 器 
喷 油 器 A 脚 
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$5.14 运动 子弹 头 3.8 #— Pontiac Trans 
Sport 3.8L (VINL) 元 件 布置 图 、 电 路 图 、 
电脑 管 脚 说 明 及 检修 参考 数据 


一 、 元 件 布置 图 





”站 电脑 装置 : C1 主 电脑 ; со. 诊断 接头 ; C3: 空调 压缩 机 离合 器 接地 ，C4， 变速 器 控制 模块 接地 ， 
Сз: 保险 丝 盒 ， C6， 燃油 泵 测试 接头 ， C7，8 脚 配 线 接头 
Ена аЗ Е. ма, HARANA 
Они. А. 氧 传感器 ; B 节气 门 位 置 传感器 ; С. 冷却 液 温度 传感器 ; D， PREBERE: E: 凸轮 
轴 位 置 传感器 ; Р. 曲轴 位 置 传感器 ; С. ЖИЕН, Н. 空气 流量 计 ，J， 进 气温 度 传 感 
B: K: 空调 压力 开关 ; 上 L， 变 速 器 档 位 开关 
| 控制 装置 1. 喷 油 器 ;2. 息 速 控制 马达 ; 3. 空调 压缩 宙 继 电器 ; 4. WEER (TCO 接头 ; 5. 
点 火 模块 / 线 图 总 成 ; 6. 风 遍 继电器 ;; 7. 风扇 继电器 ; 8, EYED NER 9. ЖАН ЯВ 
电器 ，10. 故障 指示 灯 ，11. ваен 
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二 、 电 路 图 


PCM 











РСМ 外 : 1. 冷却 液 温 度 传感器 ; 2. 节气 门 位 置 传感器 ，3. 去 点 火 开 关 ; 4. 进 气 温度 传感器 ;5. РДҮН 
ЯЕ Н1— 86; 6. 20AMP RAM RRR; 7. 发 动机 配 电 中 心 ; 8. 10АМР РСМ 保险 丝 ，9. 保险 丝 板 ; 10. 
15AMP 点 火 开 关 保 险 丝 ; 11.12.16. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ; 13. 空气 流量 计 ; 14. 便利 设备 中 心 ; 15. 氧 传 
感 器 ; 17. 活性 碳 镶 电磁 阀 ; 18, ЕСК Н 

РСМ 内 : 1. ECT 信号; 2. 传感器 接地 ; 3. TP 传感器 信号 ; 4. 5 伏 参 考 电压 ; 5. ТАТ 信号 ; 6. ТАТ 
传感器 接地 ; 7. 喷 油 器 #1; 8: 喷 油 器 #2; 9. 喷 油 器 #3; 10. 喷 油 器 #4; 11. 喷 油 器 #5; 12. 喷 油 器 
# 6; 13. 点 火 供 电 ; 14. МАЕ 信号 ; 15. 氧 传感器 接地 ; 16. РСМ 接地 ; 17. 氧 传感器 信号 ; 18. EVAP 控 
$l: 19. EGR ERER #3; 20. EGR WEA #2; 21. EGR PER #1 
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РСМ 


TS 
La 





PCM 外 : 1. 9. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ，2. 诊断 接头 ; 3. 燃油 菏 继 电器 ; 4. 去 点 火 开 关 ; 5. Аш 
接地 ， 6. 测试 接头 ; 7. 燃油 泵 ，8. 发 动机 配 电 中 心 ， 10. 机 油 压力 开关 ; 11. 变速 器 下 部 接地 ; 12. 电 键 将 
成 为 一 个 带 机 油灯 电路 的 开关 ; 13. 20AMP 燃油 泵 保险 丝 : 14. 机 油 表 ; 15. 发 动机 置 下 保险 丝 中 心 ; 16. 点 
火 控制 模块 ; 17. 8 脚 点 火 模块 线 东 配 线 接头 ; 18. 点 火 供 电 ; 19. 点 火 控 制 ; 20. 燃油 控制 ; 21. 参考 低 电压 
(接地 ); 22. 凸轮 信号 (输出 ); 23. 旁 路 ; 24. 电 火 花 参 考 电压 ! 25. 传感器 10 伏 供 电 ; 26. 传感器 接地 ;27. 
凸轮 信号 (输入); 28. 曲轴 传感器 18X; 29. 同步 信号 ; 30. 转速 表 信 号，31. 曲轴 位 置 传感器 ; 32. 去 仪表 
板 上 转速 表 ，33. 西 轮 位 置 传感器 ，34. 爆 展 传感器 

РСМ A: 1. 诊断 测试 ，2. 品行 信息 传输 ，3. 燃油 泵 继电器 ， 4. 点 火 控制 ПС); 5. 燃油 控制 6. 参考 
MEE (接地 )，7. 凸轮 信号， 8. 旁 路 ，9. 电 火 花 参 考 电压 ，10. 爆 震 信号 
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3 РСМ 


SOPNK. WHT 


Em BLU— 





PCM 外 : 1.10. 去 点 火 开关 ; 2. 15AMP 点 火 开 关 保 险 丝 ，3. 保险 丝 盒 ; 4. 空调 控制 开关 ;， 5. 空调 高 
. 压 开 关 ; 6. 空调 低压 开关 ; 7. 二 极 管 位 于 线束 里 ， 离 压缩 机 约 3. 8cm; 8. 空调 压缩 机 离合 器 ; 9. 空调 离 台 
器 继电器 ， 11. 15AMP 点 火 开 关 保 险 丝 ;12. 变速 器 下 部 接地 ，13. 便利 设备 中 心 ， 14. 定 速 伺服 装置 ， 
15.19.20. 点 火 控制 模块 托 架 接地 ; 16. 判 车 开关 ; 17. 定 速 开关 ; 18. 息 速 控制 马达 ; 21. Бн: 
22. 10AMP РСМ 保险 经 ;，23. 发 动机 配 电 中 心 

РСМ 内 : 1. 空调 请 求 ; 2. 空调 继 电 路 ， 3. 定 速 通风 电磁 阀 ; 4. SPS 高 电压 ; 5. SPS Би: 6. 定 速 
Ања, 7. 定 速 刹车 ; 8. 定 速 开关 ; 9. 定 速 设 定 /解除 ; 10. 还 原 /加 速 ; 11. IAC 线圈 B 高 电压 ; 12 
IAC 线圈 В 低 电 压 ; 13. АС# А ”高 电压 ; 14. ACEA КЕ; 15.16. 喷射 器 接地 : 17. РСМ 
接地 ; 18.19. 蕃 电 池 供 电 
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ii 和 ee ee атааран рр атаарар ааыа es 


1 | PCM 


401PPL 


12 -—-——————3890К GR 13 





РСМ $b: 1.14. 去 点 火 开 关 ; 2.7. 5AMP 仪表 保险 丝 ; 3. 故障 指示 灯 ; 4. 15АМР 点 火 开 关 保 险 丝 , 保 
险 丝 盒 ; 5. 变速 器 内 部 电磁 冰 总 成 ;! 6. 变速 器 档 位 开关 ; 7. HERK: 8. 4 脚 配 线 接头 ; 9. 7 脚 配 线 接头 ; 
10. 23. 点 火 控制 模块 托 架 接地 : 11. 车 速 传感器 ; 12. 去 车 速 表 ; 13.24. 散热 器 风扇 ;15. 15AMP 点 火 开 关 
保险 丝 ; 16. 保险 丝 盒 ; 17. 去 B 十 ; 18. 40AMP 易 熔 元 件 19.20. 散热 器 风扇 继电器 ; 21. 空调 压力 开关 ; 
22. 左 大 灯 后 方 接地 ; 25. 变速 器 下 部 接地 

РСМ рӯ: 1. 故障 指示 灯 (MIL); 2. ТСС К ЖИЙ! ВШ; 3. BERRA A; 4. ӨСТ ЕШЮ В, 5. ТСС 
动作 电磁 阀 ; 6. ТСС 刹车 ; 7. A 档 ; 8. ВЧ; 9. СР; 10. P 档 ; 11. VSS ВНЕ; 12. VSS 低 电压 ; 13. 
4K/MI ЖЕ; 14.16. 风扇 ，15. 空调 压力 开关 
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В 蓄电池 电源 1449 主 保险 丝 


А4 红 
АВ 黑 452 


B 
Е ТР 传感器 接地 TPS C 脚 


ECT 传感器 接地 Ж 452 ЕСТ А Ж 
BA9 定 速 伺服 位 置信 号 LO 浅 蓝 / 黑 399 定 速 伺 服装 置 D 脚 





定 速 伺服 位 置信 号 HI 定 速 伺服 装置 C 肢 
是 轮轴 传感器 点 火 模块 F 脚 


BB7 进 气 温度 传感器 ® 472 | IAT В Ж 


ВВ11 诊断 测试 线 白 / 黑 ЕСИН 诊断 接头 B 脚 
mo | 




































诊 451 
ERREKA 403 TERRA A 脚 


BC 


2 ША 
BC3 浅 绿 


燃油 泵 继电器 深 绿 / 白 燃油 系 继电器 5 肢 
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点 火 模 块 A 脚 


BC7 
BC8 
ВС11 
ВС12 
BC13 











管 脚 说 明 


连接 元 件 





喷 油 器 #3 


喷 油 器 ВШ 





Шш: 2:4 


喷 油 器 ВШ 





НИҢ НА 


喷 油 器 B 脚 





氧 传感器 


发 动机 接地 





氧 传感器 信号 


氧 传感器 





RFS 


除 雾 控制 器 A4 脚 





档 位 开关 P 








档 位 开关 С 





档 位 开关 DD 先 











HFR CH 





档 位 开关 B 





档 位 开关 BE 





档 位 开关 A 





空调 压力 开关 


档 位 开关 АШ 





空调 压力 开关 BE 





定 速 条 车 信号 


HERK СЖ 








空调 请 求 信 号 











喷 油 器 接地 


空调 开关 





发 动机 接地 





空气 流量 计 


MAF A 脚 








ШІН 55 


喷 油 器 B 脚 











喷 油 器 #1 


喷 油 器 В 脚 








故障 指示 灯 


仪表 板 





空调 继电器 
高 速 冷 却 风扇 





空调 继电器 85 脚 
风扇 继电器 85 脚 











低速 冷却 风 凯 
ЕН а RA 


风扇 继电器 .86 肢 








TCC RA 
EGR ERN #3 
EGR H ÉN #1 
EGR EHAN #2 

BARNA #A HI 





Ше на Ну В 法 
TCC 电磁 闪 ощ 
EGR ERR Сй 





EGR ERA A 脚 





EGR EHA BE 








息 速 控制 马达 #A LO 











息 速 马达 CH 
BEHE DH 








管 脚 说 明 









息 速 控 制 马达 #B LO 





СС14 


息 速 控制 马达 #B HI 


444 





一 | 一 








GC15 TCC AEN 
定 速 指示 灯 












CD 


定 速 开关 


2 
GD3 定 速 设 定 /解除 
GD4 定 速 还 原 / 加 速 











443 


连接 元 件 
急速 马达 BA 
息 速 马达 AW 


TCC @& Ви 
仪表 











续 表 
板 
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_| 定 速 开 关 2 脚 














深蓝 
灰 / 黑 


定 速 开 关 3 脚 
定 速 开 关 4 脚 





229 





647 



















i С 


发 动机 转速 





冷却 液 温度 
进 气温 度 
节气 门 位 置 
















测试 项 目 检测 动作 /单位 . ”正常 情况 /数据 











r/min 


CAF 
T/F 


у 





GD6 _| 点 火 参 考 信号 ША 浅 蓝 / 黑 
GD7 车 速 信号 粉红 
车 速 信号 输出 深 绿 
GD11 超速 蜂 鸣 器 红 
GD13 车 速 传感器 LO Ж 
Ср14 车 速 传感器 HI 黄 
GD15 & ЖЮ В 黄 / 黑 
GD16 BALEN А 浅 绿 








1298 
389 
381 
401 
400 


1223 


1222 


О] 燃油 切断 模块 A2 脚 


点 火 模块 C 肢 
仪表 板 
仪表 板 

蜂 鸣 器 85 

车 速 传感器 АШ 
车 速 传感器 ВШ 
TCC ай С Ж 
ТСС В ЮЕ 











650-750 


HERR r/min 675 


85~105/185~220 


随 空 气温 度 而 变 





0. 2—0. 74 


100—900 (可 变 ) 
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ва на 
көмө ИИС | = 
Ояна юш | кш 
кеттш [т] 
ШЕ шишин ш 
= ы 


ON/OFF, 
ТСС 模块 OFF 


作用 /释放 












































Yes/No Yes 
Yes/No 
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ON/OFF 


Yes/No 


ТСС 刹车 开关 
Ж ЖЖ Ж ЕЗУ 作用 /释放 


E ON/OFF ON/OFF 


ON/OFF 
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附录 本 书 电 路 图 中 导线 颜色 及 英文 缩写 说 明 


一 、 导 线 颜 色 说 明 
BLK 一 一 黑色 (Black) DK GRN 一 一 深 绿色 (Dark Green) 
BRN 一 一 棕色 (Brown) YEL—— Æ (Yellow) 
PPL--—-- # & (Purple) GRY—— Ж (Grey) 
TAN 一 一 褐色 〈Tan) LT BLU 一 一 浅 蓝 色 (Light Blue) 
RED 一 一 红色 (Вед) LT GRN 一 一 浅 绿色 (Light Green) 
DK BLU 一 一 深蓝 色 (Dark Blue) ОКМ —— #&, (Orange) 
WHT 一 一 白色 (White) PNK 一 一 -粉红 色 (Pink) 


例 : [А] — 469BLK/ORN — рз 
有 彩色 条 纹 的 导线 , 其 代号 中 斜 杠 前 的 字母 表示 导线 底 色 ， 斜 杠 后 的 字母 表示 彩 条 颜色 ,最 前 面 的 数字 
表示 该 导线 的 线路 编号 。 上 例 中 的 线路 代号 瘟 为 黑 底 梅 条 469 号 线路 。 


二 、 汽 车 新 技术 常用 纺 略 语 


ABS— ЖЖ Е 9 (Antilock Brake System) 
ABSV-— “ЭЕ Ю (Air Bypass Solenoid Valve) 
ABV— J4 553 | (Air Bypass Valve) 
А/С —— %{8 (Air Conditioning) 
A/F, AFR—— Z HH. (Air 一 Fuel Ratio) 
AMP 一 一 安培 (A) (Ampere) 
APS-- 一 绝对 压力 传感器 (Absolute Pressure Sensor) 
APV 一 -多 用 途 车 辆 ， 子 弹头 (All 一 Purpose Vehicle) 
ASC 一 一 自动 侧 滑 控制 (Automatic Slip Control) 
A/T 一 一 自动 变速 器 (Automatic Transmission) 
BARO Sensor 一 一 大 气压 力 传感器 (Barometric Pressure Sensor) 
Вас — № (Battery) ` 
ВТЅІ— ЗЕЛ ВЮ Hr RE (Brake Transaxle Shift Interlock) 
CPS 一 一 凸轮 轴 位 置 传感器 (Camshaft Position Sensor) 
CPS 一 一 曲轴 位 置 传感器 (Crankshaft Position Sensor) 
Су1— і (Cylinder) 
DERM 一 一 诊断 / 储 能 模块 (Diagnostic/Energy Reserve Module) 
DFI 一 一 数字 式 燃 油 上 喷射 (Digital Fuel Injection) 
DIS 一 一 司机 信息 系统 (Driver Information System) 
DOHC 一 一 双 顶 置 凸 轮轴 (Double Overhead Camshaft) 
EAT 一 一 电 控 自动 变速 器 (Electronic Automatic Transmission) 
EBTC 一 一 电子 刹车 和 牵引 控制 (Electronic Brake and Traction Control) 
ECM 一 一 发 动机 控制 模块 (Engine Control Module) 
EGR 一 一 排 气 再 循环 (Exhaust Gas Recirculation) 
EST 一 一 电子 点 火 控制 装置 (Electronic Spark Timing) 
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EVAP $5узтет-—— MRA H in ( Evaporation Emission Control System) 
GEN 一 一 发 电机 (Generator) 

IAC 一 一 息 速 空气 控制 (Idle Air Control) 

IACV 一 一 息 速 空气 控制 阀 〈Idle Air Control Valve) 
IAT 一 一 进 气 温度 (Intake Air Temperature) 

IATS 一 一 进 气 温度 传感器 (Intake Air Temperature Sensor) 
IC 一 一 集成 电路 《Integrated Circuit) 

I/P 一 一 仪表 板 《Instrument Panel) 

IPC 一 一 仪表 板 (Instrument Panel Cluster) 

KS 一 一 爆 震 传感器 (Knock Sensor) 

MAP 一 一 进 气 歧 管 绝对 压力 (Manifold Absolute Pressure) 
MAPS 一 一 进 气 歧 管 绝对 压力 传感器 (Manifold Absolute Pressure Sensor) 
MFI 一 一 多 点 燃油 喷射 《Multiport Fuel Injection) 

MIL 一 一 故障 指示 灯 (Malfunction Indicator Lamp) 

NTC 一 一 负 温 度 系 数 (Negative Temperature Coefficient) 
O02S 一 一 氧 传感器 (Oxygen Sensor) 

PCM 一 一 动力 系 控制 模块 (Powertrain Control Module) 
P/N 一 一 性 车 / 空 档 (Park/Neutral) 

PCV 一 一 由 轴 箱 强制 通风 (Positive Crankcase Ventilation) 
PTC 一 一 正 温度 系数 (Positive Temperature Coefficient) 
PWM 一 一 脉冲 宽度 调制 (Pulse Width Modulation) 

SFI 一 一 顺序 燃油 喷射 (Sequential Fuel Injection) 
Tach 一 一 转速 表 (Tachometer) 

TBI 一 一 节气 门 体 燃油 喷射 (Throttle Body Fuel Injection) 
TPS- 一 -节气 门 开 度 传感器 (Throttle Position Sensor) 
TWC 一 一 三 元 催化 净化 装置 (Three Way Catalyst) 

VIN 一 一 车 辆 识别 号 (Vechicle Identification Number) 
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[General Infornati on] 
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Bui СЕП § 1. 10 0 2.2] ——Ви ск Gentury 2.201 V N 4 
51 3. 3] 一 一 Bui ck Gentury 3.3LU ММА] 
5 13 3.8 一 一 Bui ск Park Avenue Le Sabre З. 81 ММ 1 
514 3.8 一 一 Bui ск Park Avenue Le Sabre 3. а VN U 
5 19 3. 1 Bui ck Regal З. 1L(V N T) V6 MI 
516 31 Bui ck Regal 31L SFI (ММТМ SFI 
§ 1 38] 一 一 Bui ck Regal 38L V6 510 VN Į 
518 380 ——Виі ск Ri vi ега 38L V6 SIJ MNU 
81.90 57g 一 一 Bui ск Roadnaster 57L V8 TA 0 ММ 
8 11010 23] 一 一 Buick Skyl ark 23 VN 3 
51100 33] 一 一 Buick Skyl ark 33L WI MNN 
Саа 11ас § 2. 1 46] — — Саа I lac A lante 46 М NY, 
" 5 2 46] 一 一 Cdillac E dorado/ Sevi | | e 46L(V N Y, 9) 
8 2.3 57] —— Gdi I I ac FI eetwood 57L ММ 
Ghevrolet0 8 3. Ц ЗАП — — Сһемго! et Сәппо 34L М SFI MN 
} 8 3. 571 —— Семга! et Саппо 57L V6 МІП VNA 
5 3.3 43 50 57] ——evrol et Capri се 43 VN 20 50L(V N & [0 5 
‚ЛШ MN 
5 3.40 0 220 —— evrol e Caval ier 220 VN 4 
5 3. 50 0 31 一 一 devrolet Cavalier ЭШИП VN T 
5 3.6 221 一 一 dhevrol et Согѕі са Beretta 221 VN 4 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































§ 3. 231 一 一 Ghevrol et Corsi ca Beretta 23L МІ (М № А) 
8 3.8 31] 一 一 hevrol et Сог! ca Beretta 31L V6 MI (VN T) 
8 3.9 5 лз Corvette 57L V8 МІП ММР 
8 3.10 5 Chevrolet Gorvette 570 ММ) 
8 3. 11 24] ——evrol et Lumna 22L MIO MN 4 
§ 3.1 319] 一 一 Ghevrol et Lumna AFV 31L V6 TB (VN D 
О dsnobi | eg 5 4. 1 230 一 一 q dsnobi | e Achi eva 23] 
MN АЗ 
5 4. 330 ——а dsnobi le Achi eva ЗЗ VN N 
5 4.3 430 一 一 Q dsnobile Вгамада 43L У] М N W 
5 4.4 220 一 一 ddsnobile Qtlass G ега/ Си ser22L(V N 4) 
5 4. 5 330 一 一 qdsnobile Qtlass О ега/ Си ser ЗЭ (МММ) 
5 4.6 31 О dsnobile Qtl ass Suprene 31L V6 MI (VNT) 
5 4 31 А dsnobi | e Сї! ass Suprene 31L М SFI (V N M 
5 4. 8 ЗАП 一 一 Q dsnobi le Сї! ass Ѕиргепе 34LV6 МІ (ММ X 
Ponti аср § 5. 1 38 一 一 Ponti ас Воппемі Пе 38L V6 
ММД 
8 5. 38 Ponti ас Воппемі | | e 38L М) V N U 
8 5.3 ЗАП 一 一 Ponti ac Fi rebi га 34L VÆ ММЧ 
8 5. 40 0 57g —— Porti ac Fi rebi га 57L V8 MIO MNAI 
5 5. 5 23] 一 一 Ponti ас Сапа Ат230] ММА ВОЗ 
















































































5 5.8 33] 一 一 Ponti ас Тапа Ат ЗЗД МММ 












































8 5. ЗІ 一 一 Ponti ас Gand Prix 31L V6 SIO ММТ 






































5 5.8 31 一 一 Ponti ас Gand Prix 31L V6 MID МАТ 





















































































































































一 一 Ponti ac Сапа Prix 340 




































































ММХ 








一 一 Ponti ac Le Mans 160) MNG 














一 一 Ponti ac Sunbi rd 2000 V N H] 





























一 一 Ponti ас Sunbi rd зи VN TI 












































8 5.9 34 
8 5.10 16 

5 5. 11 20 

8 5.1 31 

§ 5.13 ЗІ 
8 5. 14 
























































































































































一 一 Ponti ас Trans Sport ЗШ VN D 


380 一 一 Ponti acTrans Sport За МАЦ 






















































































